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Systême silurien du centre de la Bohême
Valve isolée conservant une partie de son test. — Ausken Zeche près Holaubka — 41.
4 vues: a—b—d—e.
Spirifer #mportunus. Bar. G Valve ventrale isolée: — Branik — g1.
3 vues: a—b—d.
Autre valve ventrale isolée. — Branik — g1 — (Coll. Schary.)
Autre valve ventrale isolée. — Branik — g1.
3 vues: a—b—e.
Ces 3 spécimens sont des moules internes.
Spirifer énsidiosus. Bar..
Spécimen restauré sur l’un des côtés, d’après le côté opposé. — Konieprus — F2.
5 vues: a—b—c—d—e.
id. fragment du test grossi.
Spirifer Zenchrosus. Bar. D Valve ventrale, isolée. Moule interne. — Zahoran — A4.
3 vues: a—b—d.
id. grossie.
Spirifer expeclans. Bar. . G Valve ventrale isolée, conservant un fragment du test. Cette valve a été un peu restaurée. — Aluboëep — g2.
3 vues: a —b—d.
id. grossie.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage VL Spirifer fractus. Bar. E Valve ventrale isolée, conservant son test. — (Co/-
lines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
2 vues: a(e)—c€.
A. id. grossie.
f. #d. fragment du test, pris dans le sinus et plus fortement grossi.
VII Spirifer Kopaninensis. Bar. E 1e. Jeune spécimen. Valve dorsale isolée. — Hinter- : Kopanina — e2.
2a. Jeune spécimen. Valve ventrale isolée. — Hinter- Kopanina — e2.
3. Spécimen de la plus grande taille. Valve dorsale isolée, — Hinter-Kopanina — e2.
4 vues: b—c—d—e.
VIIL Spirifer c'audicans. Bar. F IN | Spécimen un peu insymétrique; dans chacune de ses 2 valves. — Konieprus — F2.
5 vues: a—b—e—d—e.
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Notations. habituelles.
a — coquille vue par la valve. ventrale.
D — coquille vue par le côté.
e — coquille vue par la valve dorsale.
Spirifer Charybdis. Bar. -Æ - Spécimen unique, .conseryant la pe grande partie
dé son test: — Tachlowitz e2. :
5 vues: ae d—e e.
Spirifer Telephüs. Barr. E
Spécimen unique, conservant une Partie du test. —
Collines entre Luëetz et Lodenits — e2.
5 vues: a—b—c—d—_e.
: id. fragment du test -grossi pour TAOLREE ses stries _ fines, subrégulièrés. .
Etage
Fig:
HIT
‘Œ — coquille vué par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
PR Le grossi.
Etage
Spirifer viator. Barr. . . : | E
Voir PL 7—-194.
Valve isolée, distinguée-par des côtes très-prononcées..
Le spécimen figuré potte, par exception, une côte isolée, dans le-sinus de cette Dore ventrale. — Dlauha Horu — e2.
Autre valve ventrale ‘isolée, ‘à peu près semblable à
la précédente ‘et montrant aussi la-trace affaiblie d’une.
côte dans le sinus. — Dlauha Hora — e2:
Spécimen montrant les 2 valyes avec des plis. mar= qués et la trace des stries longitudinales sur le: moule interne. — Wokrada — e2.
2 vues: €—d. F ; id. fragment de la surface, pris sur le bourrelet et grossi pour montrer les ornements.
2 vues:
Spécimien remarquable par le développement du. baie relet, tandis que les côtes sont très-peu marquées. -—
: Wohrada — e2.
3 vues: b—c—d.
longitudinales.
beaucoup: plus prononcées que dans la nature. -
id, fragment du test. grossi pour montrer: les stries +” D’après cette’ figure, elles paraissent
Autre spécimen analogue au précédent, mais “une peu
plus’ petit. — Wokrada — e2.
Spécimen distingué, comme, les précédentes a
développement presque aussi considérable de son bour--
relet. Les’ côtes sont bien mar quées. — Listice — €2.. 3 -vués : a—ed. :
Spécimen offrant . un bourrelet peu prononcé, tandis
que les côtes .sont très-marquées. Il est un peu
.insymétrique ‘dans da nature, mais cette circonstance
. a.été négligée sur la He — - Rochers de Kozel =
2 vues: €—d.
id. fragment du test grossi pour montrer les stries longitudinales.
Autre. spécimen dont -le Poele est peu “saillant et
dent les côtes sont faiblement marquées. — Collines eñtre Luëetz et Lodenitz — e2. è
id. fragment . de: la surfacé montrant les stries sur le test et sur le moule interne.
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| Notations habituelles, :
a — coquille vue par Ja valve ventrale.
DB — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue.par la valve dorsale.
Etage Spirifer Actions Ban ere
Spécimen de la plus petite taille. — — Konïieprus — f2: id. vu par le côté de la charnière et-grossi: Le dessinateur a oublié les.stries transverses très-prononcées, qui existent. sur l’aréa de ce spécimen. Spécimen un peu plus développé, sans indication de côtes sur sa surface. — Konieprus — F2.
3 vues: a—b—d.
Spécimen le plus développé, montrant la trace très- | faible -de côtes longitudinales. — -Xonieprus. — T2.
_ 5 vues: a—b—c—d—e.
Spirifer reluctans. Bar. . - ...E Valve ventrale isolée. — Listice — e2.
Autre valve véntrale isolée. — Listice — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie. Le fragment du test, conservé dans le sinus, montre des stries longitudinales, également visibles sur la fig. 1a.
2 vues: b—c.de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie. — f fragment de la surface grossi pour. montrer les stries longitudinales sur la lamelle externe. du test. La lamelle interne est lisse.
Spirifer fraternus. Bar... ...7# ; Voir PI. 138.
Spéeimen unique, conservant- une partie du test. —
Konieprus — f2.
4 vues: b—c—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour montrer les apparences du test et du moule interne.
Spirifer an gulosus. Ban LAN REENE Valve ventrale isolée. — Collines entre Lodenitz et ue — e2.
Spirifer benignus. ARE er IE Valve dorsale isolée. — Collines entre Lodenite et | .Bubowitz — e2. |
Fig.
a. — foie vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
E à Etage Spirifer Peleus. Barr. NE 0 TE) | Spécimen” montrant les 2 valves. — = Konieprus "= — f2. — (Coll. Scharyÿ.)
5 Vues: 1 — b(2b)—e—d—e.
id. fragment. de la surface grossi pour montrer les ornements. Entre les côtes figurées, il existe des
stries longitudinales plus fortes et sans les stries transverses supposées par le dessinateur.
Valve isolée. — Konieprus — f2.
Autre valve isolée de la plus grande taille. .Les
‘fragments du test montrent Jes’‘stries longitudinales: —
Konicprus — f2.
Spirifer Ascanius. Bar. . . . . . G Spécimen de la plus grande taille, un peu restauré. — Duworetz — g1. (Coll. Schary.)
5-vues: a—b—ce—d—e. | id. fragment du test grossi, montrant les ornements. Les stries transverses sont trop peu marquées.
Valve ventrale isolée. — Branik — g1,.
Ce spécimen, montre diverses .zôries et. des stries .
transverses ondulées, qui n’ont pas été observées par. a
le dessinateur.
Autre Specnen de grande taille conservant une pârtie
du test. —° Droretz — g1. (Coll. Schary.) .
Spécimen montrant les cles longitudinales un peu …
plus prononcées. — Lochliou — g1.
- Spirifer contraclus. Barr: 2e CE Noir Pl:n9? ?
Spéeimen -de taille moyenne. — Branik : — st.
3 vues: a—C—e.
Spécimen de plus grande taille. Monneee conservant quelques fragments du test. — Dwvoretz —
5 vues: a—b—e—d—e: :
id. fragment de la. surface. montrant les ornements.
Ce spécimen un peu irrégulier appartient à la Coll. Schary. :
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79 EXPLICATION Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
BI — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Spirifer saulcatus. His. .E—F
Voir PI. 1.
Valve ventrale isoléé et incomplète. Les pointes latérales, figurées par le dessinateur, sont exagérées et représentent la seconde côte brisée sur les 2 côtés. — Konieprus — F2.
Valve ventrale un peu restaurée. — Konieprus — f2. 2 vues: a—b.
Valve ventrale isolée, conservant le test avec ses ornements. — Xoneprus — f2.
2 vues: a—-b.
id. grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi pour montrer les stries longitudinales.
Valve ventrale conservant son test, excepté sur le crochet. — St. Tvan — e2.
. id. grossie.
id. fragment de la surface plus fortement grossi pour montrer les ornements.
. Même espèce.
Jeune spécimen conservant les 2 valves. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — eZ. (Coll. Schary.) 3 vues grossies: B—C—E.
id. fragment de la surface plus fortement grossi pour |
montrer les ornements.
Spécimen un peu plus grand. Valve ventrale. —
Même localité.
3 vues grossies: A—B-—D.
Spirifer absconditus. Bar... . . F Spécimen unique conservant les 2 valves avec leur test. — Mnienian — F2.
5 vues: a—b—c—d—e.
On remarquera que les constrictions des valves ne sont pas complétement symétriques.
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DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage III. Spirifer Cénna. Barr. . . . . . . . E Spécimen unique conservant son test. — Collines de Listice — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
f. id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
Spécimen de taille moyenne, conservant une partie
du test. — Konieprus — f2.
2 vues: a—<.
f. 2d. fragment du test fortement grossi pour montrer ses apparences. Les scrobicules figurés sont moins longs dans la nature.
2e. Valve dorsale conservant son test. — Xonieprus — F2.
3e. Autre valve dorsale conservant son test. Les plis sur le bourrelet sont réduits à 3. — Konieprus — f2.
Aa. Valve ventrale conservant son test. Les côtes nombreuses se prolongent jusque près du crochet. — Konieprus — F2.
5. Spécimen de moyenne taille conservant ses 2 valves, avec des côtes très-marquées. — ÆKonieprus — F2.
f. 4. fragment du test grossi pour montrer les serobi-
cules allongés sur sa surface.
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‘Notations a- — coquille vue par la valve ventrale. : | D — coquille vue par le côté, SE Le + “coquille v vue de la valve dorsale.
Etage
habituelles.
Fig. .
Spécimen de grande taille, / quelques fragments du test. — Collines entre re z … eh Buboiniter— @ ZE, re En STE
‘id. section. médiane, longitudinale. Do
Spiriter. exsul. Barr... % KT RER : Voir PI. 1. DE ÉRNE RES Spécimen de la plus petite taille. Yale ne Ë -Lodeuit: — e2. LS ERA AU EE
id. ‘section médiane, At . Autre spécimen de petite taille.
(3f) id. fragment. de la surface fortement grossi.
dd — coquille vue par le front. “STE
@ — coquille vue par les crochets, Ne k à
Tr — "test grossi. Poe
id. grossi.
“Lodenitz — e2- ue PSN ETS id. grossi. LARMES ; id. section médiane, 1ongititinale. TRI
Valve dorsale onee croit
Spécimen de taille moyenne. Valve dorsale conservant une partie du test. — ZLodenitz — e2.
‘id. section éd, longitudinale.
Autre: valve isolée, dorsale, conservant là plus aride partie de son test. — Lodenitz — e2. E
id. section médiäne: longitudinale.
“ré partie principale, à gauche, représente Ja surface externe du test, d’après, le spécimen fig. 5.
vers la droite montre l'impression sur le moule interne, d’après le spécimen fig. 4€
DS Ù à Se Etage : #
Valve ventrale. —
La partie
PL 76. (suite) .
. Spirifer? deformatus. Bar. . . . D
Spécimen de la plus petite taille, conservant les 2 valves avec leur test. — ZLodenitz: — A4.
2 vues: €—d.
Spécimen de moyenne taille, un peu endommagé. —
Lodenit: — 44.
2 vues: C—e.
Jeune spécimen bien conservé avec son due — Lodenitz — A4.
2 vues grossies: A—D).
Spécimen bien développé avec 2 valves et le test. — Lodenit: — 44.
É à vues: b—€ de grandeur naturelle.
vues: A—C—D—E grossies.
fragment de test grossi pour montrer ses ornements.
Valve ventrale. Moule interne un peu déformé par la compression. — Zahorëan — d4 2 vues: a—d. s
Jeune spécimen. Valve ventrale. Moule interne. — Lodenitz — 44.
Valve ventrale de forme allongée. Moule interne — Zahorëan —- A4.
Valve ventrale très-développée et allongée. Moule interne. — Zahorïan — A4.
9. Valve isolée, ventrale, conservant son test, mais déformée par la compression. — Zdit: — d4.
3 vues: a—b—d.
Valve dorsale. Moule interne un peu comprimé
Zahorëan — 44.
2 vues: € —e.
14d. Spécimen vu par le front. Moule interne. — Zahorëan — 44.
15a. Valve ventrale, Moule interne, — Zahor#an — d4.
. Spirifer concrelus. Barr) MP ECS
Valve dorsale conservée avec son test. — Lodenitz — e2. — (Coll. Schary.) . 5
id. grossie.
Valve dorsale conservant son test, mais un peu diffé- ÉT +20 rente de la première par le bourrelet. — Lodenitz —
id. grossie. ; id. fragment du test plus fortement grossi.
Spirifer ? extraneus. Bar. . .
Moule interne conservant des fragments du test. Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e.
id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
æ@ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Pentamerus Siehberi. v. Buch.. . . F
Voir PI. 21—78—79—118— 119.
Tous les spécimens figurés sur cette planche montrent la ligne frontale plus ou moins fortement polygonale. Le nombre des plis dans le sinus et sur le bourrelet est très-variable et indépendant de la taille des individus.
Tous ces spécimens proviennent de Æonieprus ou de Mnienian — F2.
Jeune spécimen avec le minimum de 2 plis dans son |
sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen ,un peu plus grand, avec 4 plis dans son sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand, mais n’offrant que 2 plis dans le sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen notablement plus grand et n'offrant aussi que 2 plis dans le sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand avec 6 plis dans le sinus. 2 vues: €—d.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Spécimen plus grand ne possédant que 4 plis dans son sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen plus grand avec 6 plis dans son sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen à peu près de la même taille que le précédent, mais ne montrant que 3 plis dans son sinus.
Spécimen bien développé, présentant 8 plis dans son sinus.
2 vues: €—d.
Spécimen presque de la même taille que le précédent, mais réduit à 4 plis dans son sinus.
2 vues: ©—d.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Ph — coquille vue par le côté.
© — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Pentamerus Sieberè. v. Buch.. F
Voir PI. 21-—77—79—118—119.
Tous les spécimens figurés sur cette planche proviennent de Konieprus ou de Mnienian. — f2.
Le spécimen figuré appartient à la première série exposée sur la PI. 77.
9 vues: a—b, destinées à montrer la granulation
sur le moule interne dans la région du crochet. id. fragment grossi montrant la disposition subrégulière des lignes de granules.
Varietas rectifrons. Bar. . F
Les spécimens de cette case composent la deuxième série, caractérisée par la ligne frontale faiblement arquée et quelquefois presque rectiligne. Le sinus et le bourrelet se distinguent à peine sur les valves correspondantes. Le nombre des plis est variable suivant les individus.
Très-jeune spécimen.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand.
2 vues: ©—d.
Spécimen un peu plus grand et globuleux.
2 vues: €—d.
Spécimen aussi globuleux et un peu plus grand. 2 vues: €—d.
Spécimen large et relativement moins épais.
2 vues: €—d.
Spécimen de forme large, mais plus épais que le précédent.
2 vues: €—d.
Spécimen de grande taille, dans lequel la ligne frontale est notablement arquée.
3 vues: a—Cc—d.
Fig.
Varietas anomala. Barr.
d — coquille vue par le front.
e coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Varieitas evanescens. Bar. . . .F Cette case renferme les individus composant la troisième série. Ils présentent, comme ceux de la seconde série, une ligne frontale faiblement arquée ou souvent rectiligne. Mais ils sont particulièrement caractérisés par la faiblesse de leurs plis, qui ne s'étendent pas jusqu'au crochet et laissent lisse une grande partie de la surface de chaque valve.
Etage
Très-jeune spécimen, conservant son test.
2 vues: €—d
Spécimen un peu plus grand.
2 vues: €—d.
Autre spécimen plus grand.
2 vues: e—d.
. Autre spécimen plus grand.
2 vues: €—d.
Spécimen de la plus grande taille dans notre collection.
Les plis sont trop prolongés sur la valve dorsale fig. d.
Net ie Nous présentons dans cette case quelques spécimens, qui composent notre quatrième série. Ils se distinguent des .3 séries précédentes par le petit nombre de leurs plis, qui sont d’ailleurs très-prononcés. Leur ligne frontale est semblable à celle qui caractérise les séries 2 et 3.
Très-jeune spécimen.
2 vues: €—d.
Autre spécimen un peu plus développé.
2 vues: €—d.
Autre spécimen de taille moyenne.
2 vues: €—d.
Spécimen de la plus grande taille.
3 vues: a—b—d.
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Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
I — coquille vue par le côté.
Fig. Etage
IL Pentamerus Sieberi. v. Buch.. . . F Voir PI. 21—77—78—118—119.
1a. Compartiment placé au milieu de la valve ventrale, vu par sa face convexe. — Xonieprus — f2.
1b. ?d. vu par la face latérale. On voit à gauche une partie des lamelles internes de la valve dorsale.
1f. 24. fragment de la surface striée vers le bout inférieur de la fig. 1a.
2. Section longitudinale d’un spécimen de moyenne taille. — Konieprus — f2.
Sections longitudinales d’autres spécimens de plus en plus développés. — ÆKonieprus — f2.
On reconnait sur ces 4 sections, d’abord les 2 valves et ensuite l’une des lamelles de la valve ventrale, ornée de stries arquées.
Dans l'intérieur de cette valve, on voit le compartiment médian, figuré sur les fig. 1.
Dans la valve dorsale, on reconnait les lamelles, qui enferment son compartiment médian.
II. Pentamerus firmaus. Barr. . . . . F Voir PI
Valve isolée, sans sinus et sans bourrelet. — Konief. 24. fragment de la surface grossi pour montrer ses ornements.
h. 24. section horizontale.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage III. Pentamerus KHnighti? Sow.. . . . E
Voir PI. 20—21.
1. Valve isolée, remarquable par sa forme étroite et allongée. — Hinter-Kopanina — e2. — (Coll.
Schary.)
3 vues: a—b—e.
2. Spécimen conservant ses 2 valves et offrant une forme allongée, analogue à la précédente. — Vallon de Slivenetz — e2. (Coll. Schary.)
4 vues: a—b—c—e.
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Fig.
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
I — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Pentamerus énteger. Barr. EF Voir PI. 22.
Spécimen de grande taille, conservant une partie de son test. — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen un peu moins grand, montrant les lamelles
internes. — Xonieprus — f2.
Spécimen montrant son test en décomposition par lamelles très-minces et fibreuses. — Xonieprus — f2.
. id. fragment de la surface grossi pour montrer l’ap-
parence des lamelles fibreuses.
Spécimen peu développé, de forme large. — Komie-
Autre spécimen de forme plus arrondie et de même taille. — Konieprus — F2.
2 vues: €—d.
Spécimen plus jeune et de forme large. — XKonieprus — f2
2 vues: €—d.
Très-jeune spécimen de forme ronde. — Æonieprus —
1 D 2 vues: €—d.
Porambhonites? robustus. Barr.
Voir PI. 94.
Valve dorsale isolée. Moule interne, — Hlubo-
Cep — 83.
2 vues: e(a)—b.
Fig. Etage III. Pentamerus Ascanius. Bar.. E 1. Spécimen de la plus grande taille, conservant une partie de son test. — (Collines entre Luëetz et Lodenitz e2. :
5 vues: a—b—c—d—e.
f. id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
2. Jeune spécimen. Moule interne. — #même localité. 3. Spécimen de taille moyenne, conservant quelques fragments du test avec ses ornements. — même localité. 2 vues: €—d.
4. Autre spécimen de petite taille. Moule interne. — même localité.
2 vues: €—d.
IV. Pentamerus Scharyi. Barr. . MEL Spécimen unique. — ÆKozoré — e2. — (Coll.
Schary.) 5 vues: a—b—c—d—e.
f. id. fragment du test grossi pour montrer ses orne-
d — coquille vue par le front.
@æ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
ments. Les stries transverses figurées sont très-peu visibles et dérivent des lamelles brisées.
Aa.
Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
H» — coquille vue par le côté.
Etage Eichwaldia Moramitzeri. Bar. . . E Spécimen de très-petite taille et de grandeur naturelle. — Konvaïka — e2.
5 vues: A—B--C—D—E fortement grossies.
id. fragment du test plus fortement grossi.
FEichwaldia Branikensis., Bar. . G
Spécimen de petite taille. — Branik — g1.
2 vues: €—d de grandeur naturelle.
5 vues: A—B—€C—D—E fortement grossies.
id. fragment du test plus fortement grossi.
. Fichwaldia Bohemica. Bar. . . . E
Voir PI. 129.
Spécimen de petite taille. — Valve dorsale. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
3 vues: € (a)—b—d en grandeur naturelle.
1 vue: € (A) grossie.
(2a) Autre valve dorsale, plus grande et restaurée
dans la partie gauche. — ÆRatinka — e2. :
Fragment du test grossi pour montrer les ornements. Ce fragment est pris sur le spécimen fig. 1.
Meristia arinusoula. Bar... . . . . FE
1 vue: € de grandeur naturelle.
5 vues: A—B—C-—D-E srossies.
Spécimen dans lequel l'une des lamelles de la valve ventrale est dégagée par une brisure. — ÆXonteprus — F2.
id. grossi.
Autre spécimen un peu globuleux, vu par la valve dorsale. — Xomieprus — f2.
2 vues grossies: AB.
Autre spécimen. — Xonieprus — f2.
AA. id. grossi pour montrer les apparences du test.
Jeune spécimen. — ÆXonieprus — f2.
2 vues grossies: B—C.
Spécimen de grande taille relative, — Xonieprus — |
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
# — test grossi.
Pentamerus proxinmius. Bar. . . E
Spécimen globuleux et de la plus grande taille. — St. Ivan — e2. (Coll. Schary.)
5 vues: àa—b—e—d—e. Ds id. fragment du test grossi pour montrer ses orne- | ments sur diverses lamelles superposées. ; Valve ventrale isolée, conservant la plus grande partie de son test en décomposition. — Wokrada — e 2. id. section médiane, longitudinale. :
id. fragment de la surface grossi. La partie gauche montre le test en décomposition. Sur la partie droite, on voit les ornements du moule interne, qui sont semblables à ceux de la surface externe du test. Spécimen de taille moyenne. — St. Joan — e2.
2 vues: €—d. È a -spécimen un peu plus allongé. — Sf. Tvan — e
Il montre à la fois, sur 2 lamelles de son test en décomposition, les stries longitudinales indiquées sur les 2 fig. f.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
, ; Etage Pentamerus? Medusa. Bar. . . . E Valve isolée, conservant son test sans ornements. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
4 vues: b—c—d—e.- ; Autre spécimen, conservant aussi son test. — même localité. =
2 vues: €—d.
Retzia electa. Bar. . .... ... F
Spécimen relativement large. — ÆXomieprus — F2.
5 vues grossies: A —B-—C—D-—E.
id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour montrer les apparences du test.
Autre spécimen de forme plus allongée. — Xomeprus — f2.
3 vues grossies: B—C—D.
.Retzia decurio. Bar. . . .....(G
Spécimen de la plus grande faille, conservant son test. — Pranik — g1.
5 vues grossies: A—B—C—D—E.
Spécimen plus petit. — Branik — g1. — (Coll.
Schary.)
2 vues: b—d de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi. ; Etage . Retzia Barrandei. Davidson. . . . E Spécimen de la plus grande taille. — Hinter-Kopa- ‘nina — e2.
5 vues grossies: A—B-—C-—D-E.
Spécimen un peu plus petit. — Hinter-Kopanina — e2” 3 vues grossies: A—C—D. :
Spécimen plus grand. — Hinter-Kopanina — e2.
d — coquille vue par le front.
id. grossi.
Spécimen distingué par ses plis peu prononcés. — Hinter-Kopanina — e2.
. Ad. grossi.
Spécimen de forme plus allongée. —- Hinter-Kopa- ES ENT ; nina — e2.
. id. grossi.
Spécimen dont la valve dorsale est enlevée et qui montre les bras spiraux dans la valve ventrale. — Hinter-Kopanina — e2.
. id. grossi.
Atrypa squama. Bar... .....—E Spécimen conservant les 2 valves. — ZLodenitz — e2.
4 vues grossies: B—C—D—_E.
Valve isolée, conservant son test. — Kozel — e2.
. id. grossie.
Valve isolée. Moule interne. — Lodenit: — e2.
. id. grossie.
a — coquille vue par la valve ventrale. I — coquille vue par le côté.
Fig. Etage IL Atrypa énelegans. Bar. . . . . . . E Voir PI. 84.
1. Spécimen de la plus grande taille. — Kozel — e2. 3 vues: A—b—e€ de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—E grossies.
2e. Autre spécimen, — ÆKozel — e2.
2C. id. grossi.
3€. Autre spécimen conservant des fragments du test en
décomposition fibreuse. — Xozel — e2.
3C. 24. grossi.
A, Spécimen un peu plus épais. — ÆKozel — e2. 2 vues: a—d.
Spécimen plus petit et épais. — (Collines de Lis
tice — @e2. — (Coll. Schary.) 2 vues: €—d.
6e. Jeune spécimen. — Æozel — e2.
IT. Atrypa? Grayi. Davidson . . . . . E
da. Valve isolée, conservant l'empreinte du test. — Zodenitz — e2. L
AA. ÿd. grossie. — La trace des stries longitudinales n’est pas indiquée sur la figure, mais elle existe dans la nature.
2a. Autre valve isolée. — Lodenitz — e2.
2A. id. grossie. — Les stries longitudinales sont faible-
ment indiquées sur le moule interne.
3. Autre valve semblable aux précédentes, mais mieux conservée. — Lodenitz: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—D grossies.
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
# - test grossi.
Fig Etage
IV. Stringocephalus Bohemicus. Barr. F
Spécimen unique, conservant quelques fragments du test détérioré. — Konieprus — f2. — (Coll. Schary.)
5 vues: a—b—c—d—e.
f. 2d. fragment de la surface grossi. La partie striée en long représente une lamelle interne. Le test superposé à cette lamelle parait lisse.
a subi quelque compression. — Konieprus — F2.
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a — coquille vue par la vaive ventrale.
M — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Atrypa obovata. Sow. . . .E—F—G
Voir PI. 135.
; 1. Très-jeune spécimen. Valve isolée. — ÆHlubotep — g2. 5 2 vues: a—b.
| Jeune spécimen. — Branik — g1.
2 vues: €—d.
< Autre spécimen un peu plus grand. — Pranik — g1. 6 a 2 vues: ©—d.
ee . Spécimen portant un pallium protubérant. — entre We: Luëetz et Lodenit: — e2.
: 0 2 vues: ©—d.
ne : 5. Spécimen sans pallium. — entre Luëetz et Lodeà nitz — e2.
. 2 vues: €—d.
6. Forme typique. — entre Luëet: et Lodenitz — e2. 5 vues: a—b—c—d—e.
XPLICATION DES FIGURES.
Notations habituelles.
fa
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi. :
Etage Spécimen de même taille et de même localité — e2.
Moule interne montrant les traces des lamelles internes à partir du crochet.
Spécimen de taille ordinaire. Les stries transverses sont très-peu marquées sur le test, mais elles sont visibles vers le bord. Elles n’ont pas été observées par le dessinateur, — Mnienian — F2.
3 vues: a—€—d.
Spécimen de même taille, mais très-peu épais. — entre Luëetz et Lodenitz: — e2. 4 2 vues: €—d. | Spécimen de même taille, un peu plus
méme localité.
Spécimen très-épais, portant un pallium. localité.
2 vues: €—d.
épais. —
— même
: Au pa Philomela. RÉ à Voir PI. 134.
Spécimen de très- -petite (eue — Koniepr us — 2. 2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand. — nr — #2.
2 vues: €—d. - Ë Spécimen de taille moyenne et un pet As — | Konieprus — #2. : s ; 2 vues: b—e.
Spécimen un peu épais et de taille GRR . Konieprus — PAS |
2 vues: €—d.
Le front montre un très-faible sinus.
Spécimen plus épais. — apr — f2.
2 vues: €—d.
La ligne frontale présente un sinus prononcé. Spécimen de forme typique. — Konieprus — #2.
Povues- ta bc de:
La ligne frontale montre un faible sinus.
Atrypa oholine. Par
Très-jeune spécimen. — Kozel — e2.
Spécimen un peu plus grand, portant un pallium et de forme globuleuse. — Xozel — e2.
2 vues: b—c.
Spécimen un peu plus grand, portant aussi un pallium et de forme globuleuse. — Æozel — e2. |
2 vues: a—b. | Spécimen plus grand et DUREE mais Sans pallium prononcé. —. Kozel — e2.
. 2 vues: b—c. : DA Spécimen de forme nt un peu transverse. — Kozel — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen typique. — Kozel — e2.
3 vues: b—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—ÛC grossies.
Atrypa inelegans. Bar. .
Vor-PLye3:
Très-jeuné shécimen. — Konieprus - —_ #2
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand. — Konieprus - — F2.
Spécimen un peu plus grand. — = Konieprus — F2.
2 vues: €—d.
Spécimen de taille ordinaire. — RSR — #2
2 vues: b—ce. 2 Spécimen de forme typique, conservant so Ties eS ments du test. — AKonieprus. — F2. * %
5 vues: a—b—c—d—e. |
Atrypa fugitiva. Barr.
Voir PI. 136: !
Valve isolée de forme un peu allongée. — Dés
… Hora — e2.
+ id. section médiane, lngitudiate
. id. grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
‘Autre valve isolée, plus allongée. — Kolednile - —. 2. EAST
id. section médiane, longitudinale.
‘id. grossie, montrant les variations des: ornements. 2
Autre valve isolée, de forme pisse — Kolednik — e2.
id. section médiane, longitudinale.
3AÀ. 4. grossie.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
I» — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig j . Etage
L Atrypa compressa. Sow. . ....#F Voir PL 114.
Tous les “spécimens figurés sur cette planche 85 proviennent de Æonieprus — F2.
Spécimen de forme typique
Aa. Spécimen un peu plus petit.
les impressions internes.
5e. Spécimen un peu plus grand, montrant les impressions sur le moule interne de cette valve dorsale.
Ga. Valve ventrale. Moule interne montrant les impressions. Sur cette figure et sur la fig. 4, les impressions en question sont des nervures en relief et non des lignes creuses, qui semblent indiquées par les figures.
7e. Valve dorsale.
de nervures.
Se. Spécimen conservant son test.
9e. Autre spécimen montrant une partie des impressions sur la valve dorsale.
. 10a. Spécimen dont la valve dorsale est ouverte et permet de voir les bras spiraux dans l’intérieur de la coquille.
10A. id.
Autre spécimen montrant les mêmes apparences
Valve ventrale montrant
Moule interne, montrant un ensemble
grossi.
IL Atrypa Eawrydice. Bar. . . . . . .F
Tous les spécimens figurés sur cette planche proviennent de Konieprus — f2.
1. Jeune spécimen de forme allongée, montrant des plis très-distincts.
2. Autre spécimen un peu plus grand et allongé. Les plis sont moins marqués sur sa surface.
2 vues:
3 vues: b—e—d.
3. Spécimen typique, montrant des plis très-marqués. 5 vues: a—b—c—d—e.
4, Spécimen de taille moyenne, montrant des plis peu prononcés.
2 vues: b—<c.
5. ne de forme large, avec des plis peu saillants. 2 vues: b—e.
Ge. Spécimen de forme également large, sont prononcés vers le bord.
dont les plis
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
. Atrypa Sapho. Bar. . . ......EÆ
Jeune spécimen portant un pallium très-marqué. =.
Dlauha Hora — e2.
2 vues: b—d.
Spécimen un peu plus grand avec un pallium trèsprononcé et d’autres moins marqués. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand avec un double PR lium. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b. :
Spécimen plus grand avec un double pallium. — Hinter-Kopanina — e2.
2 vues: b—d.
Spécimen typique. — Hinter-Kopanina — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen un peu moins grand, mais très-épais. Moule interne. — Dlauha Hora — e2. — (Coll. Schary.)
3 vues: b—c—d. :
Spécimen de forme allongée et dont la surface est ornée de 3 côtes dans le sinus et de stries transverses très-fines. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
3 vues: b—€—d.
Spécimen contrastant avec le Drécédon par l’absence des plis dans le sinus et des stries sur la surface. Ces apparences sont très-fréquentes. — Collines entre Luëetz et Lodenitz: — e2.
3 vues: a—€—d.
Spécimen montrant une rainure sur le bourrelet et 2 plis de chaque côté. Il existe des plis correspon-
dants, très-faibles, dans le sinus. — Cotlines entre Luëetz et. Lodenitz — e2.
3 vues: a—€e—d.
Spécimen très-épais, montrant un pallium prononcé au front. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Autre spécimen très-épais, montrant un double pallium au front, — Collines de Listice — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen analogue à celui de la fig. 9, mais montrant plus de plis dans son sinus. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
2 vues: a—d.
NB. Le type le plus simple de Sapho est figuré sur -
l'une des dernières planches.
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EXPLICATION
Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
— coquille vue par le côté.
L Atrypa Megaera. Bar. . . . . . . E
1. Jeune spécimen, montrant au front la fossette transverse. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
2. Spécimen un peu plus grand, portant un pallium et montrant le front tranchant. — Üauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen de forme étroite, montrant la fossette fron
tale. — Âinter-Kopanina — e2.
2 vues: a—d.
13. Spécimen présentant la fossette frontale et montrant une forte rainure longitudinale dans le sinus. — Hinter-Kopanina — e2.
2 vues: €—d.
14. Forme typique, adulte, caractérisée par la rainure longitudinale prononcée dans son sinus. Elle montre aussi la fossette frontale. — Hinter-Kopanina — e2
LE 5 vues: a—b—€c—d—e.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage IL Atrypa obovala. Bar. . . .....6G
Voir PI 84—-135.
1. Valve isolée, ventrale, conservant son test, — A{ubo- Cep — g2.
3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Cette valve est un peu plus allongée dans la nature.
Spécimen de petite taille, remarquable par le dévelop
si
Fig.
[ol
IT
. Atrypa lacerala. Bar.
87 EXPLICATION
Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
JB — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage F—G Spécimen de forme très-mince, mais bien caractérisé. — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
. Spécimen un peu plus développé. — Konieprus — F2.
2 vues: b—c.
Spécimen de taille un peu moindre. — Komeprus — f2.
Spécimen un peu plus petit. — Konieprus — F2. 2 vues: €—d.
Spécimen plus petit, montrant seulement 2 indentations sur la ligne frontale. — Konieprus — f2.
2 vues: a—d.
Spécimen très-jeune, dont la ligne frontale est cependant indentée. — ÆKonieprus — f2.
2 vues: €—d.
Valve isolée, de taille moyenne, montrant des côtes très-prononcées. — ÆXonieprus — f2.
2 vues: a—d.
Spécimen de grande taille. — Branik — g1.
3 vues: b—c—d de grandeur naturelle.
1 vue: C grossie.
Autre spécimen de même taille. — Branik — g1. 3 vues: a—b—d.
NB. Quelques-uns des spécimens figurés appartiennent à la collection Schary.
Atrypa seraphica. Bar... . . . ..G
Valve isolée, de petite taille, dont le test est trèsbien conservé. — Tetin — g1.
2 vues: a—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi pour montrer ses ornements.
Atrypa eremila. Barr... . . ....E
Spécimen unique. Moule interne. — Leiskow — e2.
5 vues grossies: A—B-—(C-D-E.
DES FIGURES
habituelles.
Fig.
. Très-jeune spécimen.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage Atrypa primula. Bar. . .....7D
Spécimen de taille moyenne. Moule interne. — Koe-
nigshof — 45.
5 vues: a—b—<c—d—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Spécimen un peu plus grand. Valve ventrale? Moule interne. — Koenigshof — 45.
2 vues: b—c.
Autre valve isolée, ventrale? de grande taille. — Mt. Kosov — 45.
Spécimen un peu endommagé. — Koenigshof — 45. 1 vue: à de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—E grossies.
Spécimen conservant son test.
Lodenit: — 44.
id. fragment du test fortement grossi.
Valve isolée. Jeune spécimen. — Mt. Kosov — 45.
Valve ventrale? —
. 24. grossie.
Moule interne. Valve ventrale de grandeur naturelle. — ÆKoenigshof — 45.
. id. grossi.
Barr ets ee AG
Spécimen de la plus grande taille.
bien conservées. — Pranik — g1. 5 vues grossies: A—1B-C—D-—E.
Spécimen un peu plus petit, conservant ses 2 valves avec leurs ornements. — Pranik — gli.
2 vues grossies: C—D.
Autre spécimen plus petit, conservant une partie du test. — Branik — g1.
id. grossi.
Retzia minuscula.
Les valves sont
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
e — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Atrypa? disjuncta. Bar. . . .. .F
Valve isolée, dorsale. — Mnienian — F2.
3 vues: C(a)—b—d.
Autre valve isolée, portant un sinus. — Æonieprus —
3 vues: a—b—d.
Atrypa comala. Barr. . .......F Voir PI. 30—137.
Spécimen de moyenne taille, vu par la valve dorsale. — Konieprus — f2.
id. vu par les crochets et grossi, montrant 2 séries de petites dents, qui accompagnent le crochet de la valve ventrale.
Atrypa maledicta. Bar. . ....E
Valve isolée, ventrale. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e 2.
3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.
id. fragment de la surface plus fortement grossi. La partie supérieure montre le moule interne.
Atrypa sperans. Bar... .....F Valve isolée, conservant son test. — AXonieprus — f2:
À vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi pour montrer ses ornements.
Les lignes horizontales, qui séparent les zônes, sont caractérisées par une série de cavités très-distinctes, placées au fond de chaque rainure longitudinale. Ces cavités caractéristiques n’ont pas été suffisamment indiquées par le dessinateur sur les fig. A—f.
Atrypa? inexpeclata. Bar... ..E Valve isolée, conservant une partie du test. — Duworetz — e2.
2 vues: a —b.
id. fragment de la surface grossi pour montrer les ornements sur le test.
Les mêmes ornements se reproduisent avec un peu moins d'intensité sur le moule interne.
d — coquille vae par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage VL Atrypa Harpya. Barr... . . . . . E
Spécimen typique. — Dlauha Hora — e
5 vues: a—b—ce—d—e. 2. Spécimen un peu moins développé. Au lieu du bord tranchant au bourrelet, comme le type, il montre une fossette transverse. — Dlauha Hora — e2.
3 vues: b—c—d.
3. Spécimen plus jeune, montrant une fossette très-faible au bord du bourrelet. — Dlauha Hora — e2.
3 vues: a—b—d.
VIT. Atrypa éntusstriala. Bar. . . . . G Valve isolée, conservant une partie de son test. — Hluboëep — g2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. èd. fragment de la surface plus fortement grossi.
IX. Atrypa sola. Barr. . ........G
Valve isolée, conservant son test. — Branik — g1. 3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
X. Atrypa contracta. Bar... ....#F Valve isolée, distinguée par des zônes très-marquées. — Mnienian — f2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
lur de Bohen
[a LD
J.Barrande Syst
Imp.Lemercier & CŸPans
Humbert hth
EL
Fig.
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Rhynchonella Grossi. Bar. . . . D Spécimen conservant les 2 valves. — Æruschna Hora — d1.
4 vues: a—b—e—d de grandeur naturelle.
3 vues: A—B—C grossies.
Rhynchon. pseudo-cuneata. Bar. F
Spécimen unique. — Æonieprus — #2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
Rhynchonella Latona. Bar. .F—G Voir PI. 25—-122.
Jeune spécimen, faiblement irrégulier. — ÆKoniceprus — f2.
3 vues: b—e—d.
Spécimen un peu plus grand, montrant aussi une faible irrégularité, qui n’a pas été indiquée par le dessinateur, — Konieprus — f2.
3 vues: b—c—d. Spécimen plus développé, avec une faible irrégularité. — Konieprus — F2.
3 vues: b—c—d.
Spécimen de taille moyenne et notablement irrégu-
lier. — Konieprus — f2.
2 vues: €—d.
Spécimen plus grand et irrégulier. — Konieprus — f2.
2 vues: €—d.
Spécimen plus développé et fortement irrégulier. —
Konieprus — f2.
2 vues: €—d.
Spécimen allongé et irrégulier. — Branik — g1.
5 vues: a—b—c—d—e.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Atrypa Thishe. Bar. . . . . - . . E
Les spécimens figurés dans cette case sont destinés à montrer diverses apparences de l'’ornementation, surtout dans le sinus et le bourrelet. Ils proviennent tous de la même localité, — ÆKolednik — e2.
Jeune spécimen.
2 vues: €—d.
Spécimen un peu plus grand.
3 vues: b—c—d.
Spécimen de moyenne taille, montrant 3 plis inégaux dans le sinus. Le bourrelet est partagé en 2 plis accompagnés chacun par un pli accessoire placé à l'extérieur. Les parties latérales de la coquille présentent 4 plis bien marqués.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spécimen de grande taille, montrant dans le sinus 3 plis inégaux. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, dont chacun est bifurqué sur une partie de sa longueur, mais ron près du crochet. 4 plis sur chacune des parties latérales de la coquille. Cette forme paraît identique avec la précédente, sauf la taille.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spécimen montrant un seul pli dans le sinus. Le bourrelet est partagé en 2 plis inégaux. Chacune des parties latérales présente 5 plis.
3 vues: b—c—d.
Spécimen remarquable par le développement de son bourrelet en largeur et en longueur. Il montre sur sa surface 3 plis longitudinaux peu saillants et 2 petits plis intercalaires. Le sinus large ne montre aucun pli. Plusieurs côtes faiblement marquées sur les parties latérales.
2 vues: €—d.
Spécimen contrastant avec le précédent par la forme étroite, quoique allongée, de son bourrelet, partagé seulement en 2 plis principaux. Sinus étroit et sans pli. Parties latérales lisses.
Spécimen montrant un bourelet étroit comme le pré-
cédent, mais son sinus plus large porte un pli médian. — 2 plis sur chaque partie latérale.
2 vues: €—d.
Spécimen de petite taille, montrant un large bour-
relet, partagé en 2 plis principaux bifurqués sur leur
longueur. Le sinus montre un pli médian aplati. 2 vues: €—d.
Jeune spécimen montrant un large bourrelet, sans
pli et seulement sillonné par 2 légères rainures in-
égales. Parties latérales lisses. Sinus sans pli.
2 vues: €—d.
BOOTS ESC EE PC
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a — coquille vue par la valve ventrale.
M - coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Atrypa serva. Barr... . . . . . . . E Noir Pl ea:
Spécimen d'âge moyen. — Dlauhæ Hora — e2. «
3 vues: b—c—e.
Spécimen un peu plus développé, avec 2 plis dans le sinus. — Dlauha Hora — e2.
3 vues: a—b—d.
Spécimen plus grand avec 2 plis dans le sinus. — Dlauha Hora — e2.
3 vues: a—€—d.
Spécimen de la plus grande taille, sans pli distinct dans-le sinus. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Atrypa Zelia. Bar... ......#F Voir PL 134.
Spécimen de taille moyenne et de faible épaisseur. — Konieprus — f2.
3 vues: b—c—d.
Spécimen un peu plus épais. — Konieprus — F2. 2 vues: €—d.
Spécimen semblable au précédent. — Xontieprus — f2.
2 vues: €— d.
Spécimen plus épais. — ÆXonieprus — F2.
Spécimen typique montrant le contour carré de la ligne frontale, tranchante. — XKonieprus — F2.
5 vues: a—b—ce—d—e.
Fig.
IT
LO
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
(Atrypa verna. Bar... ... E |Var. de serva. | Jeune spécimen. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—d.
Spécimen un peu plus grand. Bourrelet bifurqué. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen plus développé. Bourrelet bifurqué. La moitié droite subdivisée en 2. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Spécimen de la plus grande taille. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
jAtrypa hircina. Bar. . ......E#£
\Var. de Sapho.
Voir PI. 85—137.
Spécimen de taille moyenne, ayant 2 plis dans le sinus. — Dliauha Hora — e2.
4 vues: a—b—e—d.
Spécimen un peu plus petit, plissé au sinus et au bourrelet. — Xolednik — e2.
4 vues: a—b—c—d.
Spécimen de grande taille, plissé Comme le précédent. — Kolednik — e2.
3 vues: a—C—d.
Spécimen de grande taille, sinus. — Kolednil — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
ayant 6 plis dans le
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
> — coquille vue par le côté.
Cette planche présente principalement les apparences des nervures du moule interne de divers Brachiopodes, dont nous ne pouvons pas déterminer sûrement la nature spécifique.
AÉLYpPA LES Mn rune en
Valve isolée. — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
ACIDE LT ep eco te
Valve isolée. — Mnienian —- f2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie,
ÉVALUE
Valve isolée. — Mnienian — F2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
AÉEYPAT ENTAMÉ eue CE
Valve isolée. — ZLochkow — e2.
3 vues: a—b—d de grandeur. naturelle.
1 vue: À grossie.
Atrypa renilens. Bar. . . ....E
Valve isolée, ventrale. — Hinter-Kopanina — e 2. 3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.
1 vue: À crossie.
AÉCSDA TZ RTE ee OR)
Valve isolée. — ZLochkow — e2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig Etage VIL-AGPYpA 05007 CU EE Te CE Valve isolée. — ZLochkow — e2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
VIEIL ATV pDAR sr UE En EI MES Valve isolée. — Konieprus — F2.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
IX. Atrypa? atima. Bar.. .G—H la. Valve écrasée par la compression. — Æuboëep — g2. 2. Autre valve en partie comprimée. — Hostin — h1. 2 vues: a—b. x f. 2d. fragment de la surface grossi pour montrer ses ornements.
3a. Autre valve écrasée par la compression. — Hostin — h1.
X. Orthis dimera. Bar. . ......6G 1a. Valve isolée, conservée avec le test. — Branik — g1. 2 vues grossies: A—D.
f. id. fragment du test plus fortement grossi pour montrer ses ornements.
g. 24. section médiane longitudinale.
2a. Autre valve isolée. — Branik — g1. (Collection Schary.) 2 vues grossies: A—E.
g. id. section médiane, longitudinale.
£ — test grossi.
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EXPLICATION
Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par lé côté.
@ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig Etage L Atrypa Dormitseri. Bar... . . .—£Æ 1a. Spécimen de très-petite taille. — Kozel — e2. 1A. ?d. grossi.
9a. Autre spécimen un peu plus grand. — Kôzel — e2. 2A. id. grossi.
3a. Spécimen un peu plus développé. — Æozel — e2. 2 vues grossies: A—B.
4a.- Spécimen de taille moyenne. — Âlauha Hora — e2.
AA. id: grossi.
5e. Spécimen difforme, en ce que le bourrelet de la valve
dorsale se présente avec 3 branches — Dauha Hora — e2.
vues grossies: ABC
6a. Spécimen typique. — Dauha Hora — e2.
5 vues grossies: A-—B—C-—D——E.
36. Valve dorsale tendant à la division du bourrelet comme dans la. fig. 5. — Dlauha Hora — .e2.
7C. ?d. grossie.
Sa. Valve montrant un large sinus avec une seule côte. — Kozel — e2.
SA. ?d. grossie.
Ja. Valve ventrale, isolée, de grande taie. — Æozel —e2. 9A. id. grossie.
10e. Valve dorsale, isolée, de petite taille, remarquable par ses stries tremblées, comme -sur Je spécimen fig.-2. — Kozel — e2.
10C. #4. grossie.
IT. Atrypa nolens. Bar... . . . : . . . D
1. Valve isolée, conservant son test avec des stries fines, horizontales, qui n’ont pas été observées par le dessi-
nateur. — Trubin — 43.
2 vues: a—b.
2a. Autre valve isolée, un peu plus petite. — Trubin — d 3.
2g. id. section médiane, longitudinale.
3a. Autre valve isolée de même taille. — Trubin — 43.
3g. d. section médiane. longitudinale.
DES FIGURES
habituelles:
f — test grossi.
Fig. Etage
III. Strophom. rhomboidalis. Wilk. . E Voir PI
1. Spécimen encore jeune, offrant une charnière rectiligne et une forme rectangulaire, — Listice — e2.
2 vues: a—d —- traine très-développée.
2a. Jeune spécimen, dé forme ovalaire, dont ia charnière est au petit bout de l’ovale et contraste avec celle de la fig. La. — Listice — e2.
| 3a. Autre valve isolée un peu plus grande, dont la charnière faiblement arquée offre une forme intermédiaire entre les fig. 1a—%2a. — Listice — e2.
| SA. 24. grossi.
VI Strophomena Aesopea. Bar... .E Voir PI. 133.
1. Valve isolée. Moule interne, dont la surface est couverte de protubérances irrégulières. — entre Konieprus et Mnienian — f2.
2 vues: a—b.
V. Strophomena pracpostera. Bar. F Voir PI
Valve isolée, conservant des parties du test, qui semblent représenter une lamelle interne scrobiculée. — Xonieprus — f2.
3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. 2d.fragment de la lamelle interne plus fortement grossi, pour montrer les serobicules.
2 vues: A—b, montrant les inégalités de Ja sur--
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EXPLICATION
Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
J» — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
+ Fig Etage IL Atrypa æssula. Bar. . F 1. Jeune spécimen. — Xonieprus — f2.
2 vues: b—e.
IV. Rhynchonella 2ympha. Bar.. F
Les spécimens figurés dans cette case se distinguent principalement par le petit nombre et l’intensité de leurs plis.
1. Spécimen montrant 4 plis sur le bourrelet, — vis-à-vis Srbsko — f2? — g1? |
2 vues: b—c.
2. Spécimen un peu plus grand, avec le même nombre de plis. — même localité.
2 vues: €—-d.
3. Spécimen un peu plus développé, montrant 3 plis sur le bourrelet. — même localité.
4 vues: a—b—e—d.
Spécimen plus grand, montrant 6 plis sur le bour
relet. — mime localité.
3 vues: b—c—d.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage Merisita Hecale. Bar. . .
Voir PI. 12—129.
Spécimen typique. — ÆKonieprus — f2.
3 vues: b—c—d.
Spécimen de taille moyenne, vu par la valve ventrale et montrant un des bras spiraux. — Xonieprus — f2.
Spécimen vu par la valve dorsale, montrant un des bras spiraux. — Æonieprus — f2.
2 vues: b—e.
VIII. Orthis stolata. Barr. E
Voir PI. 125.
Les 3 spécimens figurés dans cette case ne présentent pas tous les détails désirés. Nous les avons donc reproduits avec un nouveau spécimen, plus instructif, sur la Pl. 125, à laquelle nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter.
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EXPLICATION
æ& — coquille vue par la valve ventrale.
I — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Retzia Bohemica. Barr. . - . . . . E
Spécimen conservant une partie de son test. — Kolednik — e2.
5 vues: a—b—ce—d—e.
Pentamerus pelagicus. Bar... . . E Voir PI. 22—23—108.
Valve isolée, ventrale. Moule interne fortement granulé par séries confluentes. Il reste un fragment du test vers le crochet. — Zodenit: — e2.
2 vues: A(C)—b. | id. fragment du moule interne grossi pour montrer ses apparences.
Merista passer. Barr... . .....—EÆE Voir PI. 14—135.
Spécimen remarquable par un pallium très-saillant., — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Atrypa? caœaudata, Barr. . . . . ..#%ÆE
Ce nom est simplement employé comme un moyen de désigner ce fossile, dont la nature nous est complétement inconnue.
Nous ajouterons seulement que, sur les parties du test, qui restent et qui ne sont pas assez correctement indiquées sur les figures, nous reconnaissons des stries longitudinales, rappelant celles qu’on observe sur un grand nombre de Brachiopodes. Le dessinateur a donné, au contraire, à ces ornements externes le même aspect qu'offrent les nervures, tracées sur le moule interne, — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Atrypa contumax. Barr.. . . . . . EF
Valve isolée, dorsale. — Konieprus — f2,
4 vues: €(a)—b—d—e.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@e — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig Etage VI. Trematis Bohemica. Bar. . . . . E
Voir PI. 95.
1. Jeune spécimen. Moule interne de la valve imperforée. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2 1] me
Intérieur de la même valve
même localité.
Jeune spécimen. —
| 3. Moule interne de la même valve, un peu plus développée. — ynême localité.
4. Impression interne de la méme valve. Les ornements ne sont pas distincts sur la surface, excepté les stries
déterminant les zônes concentriques. — nême localité.
Af. id. fragment de la surface grossi, montrant les zônes concentriques.
9. Autre spécimen, un peu plus grand. Moule interne montrant vers le bord un petit appareil cordiforme. — même localité.
2 vues: a—e.
IX. Atrypa? obseura. Bar. . . . .. .6G
Valve isolée. Moule interne, caractérisé par une rainure assez large, à partir du crochet, dont le test est très-épais. — Hluboëep — g3.
Imp. Lemercier & C° Pans
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
. Paterula Bohemica. Par. . . . . D
Moir PI. 152.
Spécimen montrant l’une des 2 valves semblables. — Trubin — 43.
. id. grossi.
id. section médiane, longitudinale.
Les zônes concentriques sont très-peu marquées dans la nature.
Autre spécimen. Valve isolée; moule interne avec zônes distinctes et un petit tubercule saillant, qui n’est pas nettement indiqué sur la figure, vers l’extrémité supérieure. — Trubin — 43.
id. grossi. ;
Autre spécimen. Moule interne montrant les impressions musculaires. — Collines de Vinice, près Béraun — 43.
habituelles.
Fig.”
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
à Etage Obolus? ménémas. Bar... . . . . D Valve isolée. Moule interne, dont la surface est
traversée par une rainure médiane, longitudinale, Cette surface offre une apparence notablement conique, qui n’a pas été rendue par le dessinateur. — Swarow — 41.
. id. grossie.
. id. section médiane, longitudinale, sur laquelle le relie
conique n’est pas assez indiqué.
. Autre valve plus faiblement conique. — Swarov —
. id. grossie.
Autre valve notablement conique. Le sommet du cône paraît perforé. — Swarow — 41.
. Autre valve faiblement conique, montrant une rainure
longitudinale. — Swarow — d1.
id. grossie.
Autre valve faiblement conique, montrant la trace d’une perforation au sommet. — Swarow — di.
id. grossie.
PL
suite
Fig. Etage III. Obolus? complexus. Bar. . D Voir PI. 111—113—152.
1. Valve isolée. Moule interne. — Minerai de fer de Kruschna Hora — A1.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
9 vues: A—B grossies:
9e. Autre valve. Moule interne, couvert de stries longitudinales. — Milinsky Wreh, près Woleschna — | d1.
2€. id. grossie.
IV. Obolus? adrvena. Bar. D
da. Valve isolée d'après un moule en cire, pris dans impression externe. — Swarow — d 1.
1 A. #d. grossie. |
2a. Autre spécimen. Moule interne présentant 2 faibles | impressions, symétriquement placées par rapport à la | ligne médiane. — Sroarow — A1.
2 vues grossies: A—B.
V. Discina anguis. Bar. E a. Valve isolée, conservant un fragment du test. — Borek — el.
f. Fragment du test plus fortement grossi pour montrer | les ornements.
VI. Discina nana. Bar. E
da. Spécimen conservant son test. — Borck — el. |
1A. id. grossi.
24. Autre valve isolée, conservant un fragment du test | et montrant une trace des impressions internes. — | Dorck — el. |
2A. id grossie. |
3a. Autre spécimen. Moule interne avec la trace fruste |
des impressions. — Zorek — el.
2 vues grossies: AB.
Fig.
VIL Siphonotreta Babel. Bar..
Etage
Valve conique. — Trubin
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crossies.
2. Autre spécimen. Valves isolées, mais adjacentes sur la xoche. — ÆKoenigshof — 45.
2 vues: a—b de la valve conique, — grandeur naturelle.
2 vues grossies: A—B de la même valve. 2€. Valve plate, adjacente, en grandeur naturelle. 2C. id. grossie.
2g. id. section médiane, longitudinale, de la même valve. VIIL Discina consors. Barr. . .D—_E 1. Valve isolée avec la trace de la fissure, — Dlauha Horx — e2. à 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
2. Autre spécimen avec une trace de la fissure, qui est plus distincte dans la nature. —.Laistice — e2. 2 vues: b—c?
Autre valve portant une fissure. — Chrustenitz — d
9 vues: a—b.
A. Autre valve avec la trace de la fissure, plus nette que sur la figure. — Listice — e2.
2 vues: a(€)—b.
5. Autre valve conservant une partie du test en décomposition. — Listice — e2.
2 vues: b—c? de grandeur naturelle.
1 vue: C? grossie.
IX. Crania? Bohemica. Bar. E Valve isolée de nature douteuse. — S/ichow — e1. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Autre valve de grande taille. Moule interne
méme localité.
2 vues: a—b.
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EXPLICATION
DES FIGURES
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Discina reversa? V. K. ......E Valve isolée, conservant la plus grande partie de son test. La fissure est invisible. — Dlauha Hora —
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Autre valve isolée. Moule interne conservant un fragment du test. — Zaistice — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Valve isolée conservant le test et montrant la fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Autre valve isolée, conservant son test et montrant la fissure. — Lodenit: — e2.
2 vues: A—B grossies.
Fig.
of.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi. ;
Etage
Autre valve isolée, conservant son test en décomposition. La surface montre la fissure, accompagnée de 2 lignes divergentes et accidentelles, qui semblent tracées dans le test. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
fragment de la surface plus fortement grossi, montrant 2 lamelles du test et le moule interne.
Valve isolée, conservant une partie du test et montrant la trace de la fissure. — Dlauha Hora — e2. - 2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
suite
Etage Discina inaequalis. Bar.. . . . . D
Valve isolée conservant une partie du test et montrant la fissure. — Zahorëan — A4.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Discina fasciata. Bar. . . . . . - D
Valve isolée, sans trace distincte de fissure. Le
sommet conique est plus rapproché du bord dans la |
nature que sur la figure. — Zahorëan — 4.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
id. fragment de la surface grossi plus fortement pour montrer les ornements.
Discina farda. Bar... . . . .. . .H Valve isolée. Moule interne sans trace de la fissure, — Srbsko — h1.
2 vues: a—b.
Autre valve isolée, conservant une partie du test, qui n'a pas été indiquée par le dessinateur. Fissure invisible. — Srbsko — h1.
2 vues: a—b.
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. — Hostin — h1.
2 vues: a—b.
Valve isolée, conservant son test et dépourvue de
fissure. — Srbsko — h1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus montrer les ornements.
fortement grossi pour Valve isolée conservant son test, plissé par la compression, sans trace de fissure. — Hostin — h1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
On remarquera que les spécimens figurés pour cette Discina, présentent des formes dissemblables par leur contour, tandis qu'elles offrent des apparences identiques sur leur test. Les différences de forme proviennent de la compression dans les schistes de h1.
Fig Etage V. Discina Zarda. Bar... ......6G a. Valve isolée, conservant son test et montrant la fissure. — Wawrowitz — g2.
| 2a. Autre valve défigurée par la compression, mais con- | servant une partie du test avec la trace de la fissure. — Warwrowitz — g2.
2A. id. grossie.
2f. id. fragment du test plus fortement grossi. 3a. Valve isolée, défigurée par la compression, mais montrant la fissure et les ornements. — Wawrowitz — g2.
2 vues grossies: A—B.
Aa. Valve isolée, montrant la fissure et une partie du test. — Hluboëep — g2.
2 vues grossies: A—B.
VI. Discina squamosa. Bar. . . . . . D Valve isolée, un peu déformée, mais montrant la fissure et une partie du test. — Koenigshof — 45. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. 24. fragment du test plus fortement grossi. VIL Discina sola. Bar. . . . . . . . . G da. Valve isolée conservant une partie du test, mais ne montrant aucune fissure. — Tetin — gi.
2 vues grossies: A—B.
2a. Autre valve très-petite, sans trace de fissure, mais
conservant le test. — Branik — g1.
2 vues grossies: A—B.
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07. EXPLICATION Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
I — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Discina gr'andis. Bar. . D
Spécimen de taille moyenne. Valve sans fissure conservant quelques traces du test. — Mt. Drabow — 42, 9 vues: a—b.
Spécimen plus développé. Valve sans fissure, avec des fragments du test. — Mt. Drabow — A2.
id. section médiane, longitudinale.
Jeune spécimen. Valve sans fissure et conservant les traces du test. — Mt. Drabou — 42.
2 vues: a—b.
Spécimen de la plus grande taille. Valve sans fissure, conservant les traces du test. — M. Draborwr — 2. 2 vues: a—b.
id. fragment du test grossi, montrant l'apparence des mailles carrées sur la surface.
Valve isolée, montrant la fissure. Empreinte de la paroi externe, conservant la trace des ornements. —
Mt. Drabow — 42.
id. section médiane, longitudinale.
Autre spécimen plus jeune de la méme valve, avec la fissure. Il conserve dés fragments du test et représente la paroi externe. — HW. Drabor — d2.
Valve sans fissure con-
Discina Aamnifera. Bar.
Spécimen de grande taille.
servant une partie du test. — Lodenitz — 44.
Valve de taille moyenne, sans fissure et conservant la plus grande partie de son test. — Lichen — 44. Spécimen plus petit. Valve sans fissure, conservant une grande partie du test. — ZLodenitz: — d4.
2 vues: a—b.
id. fragment du test grossi, montrant l'apparence
irrégulière des mailles.
Jeune spécimen. Valve sans fissure, mais conservant son test. — Séerbohol — 44.
2 vues:
Valve isolée. Moule interne avec quelques traces du test. Il n’existe pas de vestige de la fissure: — Mi.-Drabow — 42.
vues: a—b
id. fragment de la rences du test.
Discina Sphinx. Bar.
surface pour montrer les appa-
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
# — test grossi.
| Fig. Etage | IV. Discina scrobiculosa. Bar. D | 1. Valve isolée, sans fissure, conservant une partie du | test. — Ænvirons de Zditz — A4.
| 2 vues: a—b.
| f. id. fragment de la surface montrant les scrobicules | d’une lamelle interne.
| 2a. Valve isolée, sans trace de fissure, mais conservant une partie du test scrobiculé. Ses ornements se reproduisent sur le moule interne. — ZLichen — 44. 3. Valve isolée, dépourvue de fissure. Moule interne orné de scrobicules. — (ross-Kuchel — 45.
2 vues: a—b.
| V. Discina Bohemica. Bar. . .. : . F | 1. Valve isolée, conservant son test. La fissure indiquée | sur la figure est cachée sous le test. — Æonieprus — | f2.
| 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
| 1 vue: À grossie.
f. id. fragment du test plus fortement grossi. |-2a. Valve isolée. Moule interne montrant une trace de - | | fissure, - qui se prolonge des 2 côtés du sommet. —. | Konieprus — #2. — (Coll. Schary.) |. 8. Valve isolée, conservant son test, sans trace de fis- | sure. — Æonieprus — f2. + 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
| 4 Valve isolée. Moule interne, montrant la fissure, qui | dépasse un peu le sommet. La surface conserve une partie du test. — Xonieprus — f2.
| 2 vues: a—b.
| : VL Discina Bohemica. Bar E Varietas deflexa. Barr. Es | Valve isolée de petite taille, conservant son test, sans trace de fissure. — ZLodenit: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
| f. 24. fragment du test plus fortement grossi.
DES FIGURES
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_Notations
en — coquille vue par a valve véntrale.
Bb — coquille vue par le côté.
LES couille vue par Ja aie dorsale.
. Etage
Discina rugata? NRA Valve isolée, vue par l'intérieur. — Ldenite — e2
Valve isolée, conservant son test et la trace ua la. fissure. Elle est un peu aplatie par la compression. = Lodenitz — e2.
2 vues grossies: AB
habituelles. e
pal _.
Valve isolée, conservant son relief et MONTANT une
fissure près du sommet. — (Collines entre Lodenitz
et Bubouitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie,
Valve isolée, conservant une partie de son test, sans trace de fissure. — Listice — e2.
id. section médiane, longitudinale.
3 a — coquille. vue par le front. … É =
@ — coquille vue par les crochets. rie ci — test grossi. sas de
Fig. <e è | Ftage 5a. Valve SOLE Moule interne, conservant une partie
du test. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e 2. É
_5A. id. grossie. A EE ee 58. id. section médiane, longitudinale. ù "E
Ga. Spécimen conservant les 2 valves et une partie du £
test. — même localité. :
3 vues grossies: A—B—C. | . E
6f. 4. fragment de la surface grossi, pour montrer les apparences du test et du moule interne. é
Fig
ON. (suite)
Etage
Discina depressa. Barr. . . .. ..G Jeune spécimen. Valve isolée, sans fissure et conservant une partie du test. — Branik — g1.
9 vues: A—B grossies.
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. — Hostin — g1.
2 vues grossies: A—B.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. Sa surface présente une faible dépression médiane. — Chotecz — g1.
2 vues grossies: A—B.
Valve isolée, un peu plus bombée que les précédentes. Elle conserve son test, sans fissure. — Chotecz — et
2 vues grossies: A—B.
Valve isolée, qui semble un peu défigurée par la compression. Elle conserve son test et montre une trace de la fissure. — Chotecz — gi.
2 vues grossies: A—B.
. Discina dubia. Bar... . . . . D Spécimen conservant son test endommagé. — Trubin — 43.
2 vues grossies: A—B.
Autre valve semblable, mais un peu plus bombée. — Trubin — 43.
% vues grossies: A—B.
Valve isolée, montrant la trace d’une ouverture au sommet. — Zrubin — 43.
® vues grossies: A—B.
Valve isolée. Moule interne montrant un petit mamelon au sommet. La surface du moule porte une granulation partielle, qui n’a pas été indiquée par le dessinateur. Trubin — 43.
Valve isolée, un peu insymétrique, mais beaucoup moins que sur la figure. Elle présente au sommet une petite cavité, peu différente de celle de la fig. 3 — Trubin —" A5.
2 vues grossies: A—B.
Autre valve isolée, faiblement insymétrique et présentant près du sommet une cavité, comme la valve précédente. —— Tyubin — 43.
2 vues grossies: A—B.
NB. Les spécimens représentés par les fig. 1—2—5—6 pourraient appartenir à des crustacés du genre Primitia.
Etage
Discina propinqua. Bar... . ..E£E Valve isolée conservant son test en décomposition. — Sedletz: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, conservant son test et montrant une fissure très-onverte. — Ratinka — e2.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée, un peu allongée, conservant le test et montrant la fissure. — ÆXolednik — e2.
2 vues: a—b.
Valve isolée, conservant une partie du test sans fissure. — Kolednik — e2.
Valve isolée, de plus grande taille, conservant une partie de son test, sans fissure. — Dauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
id. fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les apparences du test et du moule interne.
Valve de moyenne taille, conservant des fragments du test et la fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Discina mons. Bar. . . . . . . . . E
Moule interne. — Kolednik — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Valve isolée.
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Fig.
Notations habituelles.
& — coquille vue par la valve ventrale.
M — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Discina approximans. Bar. . - . E Valve isolée, conservant son test sans fissure. —
Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. — St. Ivan — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
id. section médiane, longitudinale.
Fig.
AA
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage Discina signala. Bar... .....#F
Valve isolée, conservant test, sans fissure. — Lochkow — f1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi. Le spécimen ne montre pas le moule interne, comme l'indiquent les fig. A-—f, mais seulement le test parfai-
tement conservé.
son
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure,
mais montrant une rainure avec 2 arêtes saillantes, longitudinales, derrière le sommet. — Collines entre Luëetz et Lodenit: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée, conservant son test et montrant une rainure médiane, peu profonde. — Lochhow — f1. id. grossie.
Valve isolée, conservant une partie de son test. Elle montre, derrière le sommet, des apparences plus prononcées que sur les fig. 2A—3 À, mais analogues et en connexion avec les bras spiraux. — Loch-
kow — f1.
id. grossie.
Valve isolée, un peu plus grande et conservant une partie de son test. — Lochkow — f1.
id. grossie.
Les apparences particulières derrière le crochet sont plus marquées que sur les spécimens précédents. Valve isolée, vue par la paroi interne, conservant son test et faiblement concave. Elle reproduit les apparences des valves précédentes, ce. à d. la trace des bras spiraux. — Lochkow — f1.
id. grossie.
Fig.
IIL Discina 'ansversa. Barr.
Lo 0
suite
Etage
Valve isolée. Moule interne conservant les impressions du test sans fissure. — Konieprus — f2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
Autre spécimen plus développé.
fissure. — Konieprus — F2.
Moule interne sans
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie, Spécimen plus jeune. Valve isolée. — Moule interne, — Komeprus — F2.
9 vues: 4—b.
Discina #ncumbens. Bar. . . . . . E
Valve isolée. Moule interne avec quelques fragments du test, sans fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
section médiane, longitudinale.
Autre valve isolée, conservant une partie du test, sans fissure, — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les apparences du test et du moule interne.
id. section médiane, longitudinale.
Discina intermedia. Bar... . . . .F
Valve isolée, conservant la plus grande partie du test, sans trace de fissure à l’extérieur, mais seulement au sommet sur le moule interne. —.ZLochko — f1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
Autre valve isolée conservant une partie du test, sans fissure. Il reste une lamelle sur le moule interne. — Lochkow — f1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
id. fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les apparences des 2 lamelles.
F' VI
Fig. Etage
Discina intermedia. Bar... . ._. .F Spécimens montrant la fissure.
1. Valve isolée, conservant une partie du test et montrant les traces des bras spiraux sur une lamelle interne. La fissure est très-apparente. — ZLochkor — f1. : j
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
2. Autre valve isolée, conservant une lamelle interne du test. Elle montre les bras spiraux et la fissure très-distincte. — Lochkow — f1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
g. id. section médiane, longitudinale.
3. Valve isolée, conservant son test et montrant la fissure très-distincte. Quelques lignes longitudinales en arrière du sommet pourraient dériver des bras spiraux. — Lochkow — f1.
2 vues: a—D de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
4. Valve isolée, conservant son test et montrant la fissure. Sur la surface on distingue 2 lamelles. — Lochkow — #1.
2 vues: A—Db de grandeur naturelle, 1 vue: À grossie.
f. 24. fragment de la surface grossi, montrant les appa-
rences des 2 lamelles.
VIL Discina praepostera. Bar... . . . G
Valve isolée, sans fissure. Moule interne conservant l'impression des ornements du test. — Branik — g1. (Coll. Schary.)
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
VIIL Discina stella. Bar. . . . . . . . F
Valve isolée, conservant quelques fragments du test, sans fissure. — JMnienian — f2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crosses.
f. fragment de la surface plus fortement grossi et montrant les stries rayonnantes, très-fines, avec des serobicules sur une lamelle interne.
J Barrande Syst.oilur de Bohème Vol V
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Notations habituelles.
æ = “coquille vue. par Ja valve ventrale. ne SRE dd — coquille vue par le front.
Bb — coquille vue par le côté. de € — coquille vue par les crochets. £ € — coquille vue par la valve dorsale. f — test grossi.
Etage | Fig.
. Discina radians. Bar. . . . . . . F1 2. Autre valve isolée. Moule interne montrant la fissure TPE E 3 | et l'impression des stries rene du test. —
1. Valve isolée, conservant son tests ‘sans Le Sn 519 SE Konieprus ;
Konieprus — 2. * HAN ET E
: 9 vues: a—b de grandeur. naturelle.
2 vues: a—b de FR naturelle.
1 vue: A grossie.
1 vue: À grossie.
PI. 100. (uite) EXPLICATION
Fig. Etage II. Discina Maeotis. Eichw. . . . . E—F 1. Valve isolée, conservant son test et montrant la trace de la rainure, un peu détériorée. — Konieprus — F2.
Autre valve isolée, un peu endommagée, conservant
son test, sans trace de fissure. — Konieprus — F2, 2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
2f. (3f.) 2d. fragment du test plus fortement grossi. 3a. Valve isolée, conservant son test, mais aplatie et montrant la fissure. — Vapenice, près Beraun, dans le diluvium, provenant de la bande F2.
3g. 2d. section médiane, longitudinale.
3A. id. valve grossie.
4, Valve isolée, de grande taille, sans fissure, mais en-
dommagée. — Konieprus — f2.
2 vues: a—b.
5. Valve isolée, conservant une partie du test et montrant la trace de la fissure sur une lamelle interne. — Collines entre Lodenitz et Bubovitz: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. ?d. fragment de la surface plus fortement grossi pour montrer les apparences des 2 lamelles.
Valve isolée, de petite taille, conservant son test
sans trace de fissure. — Jauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
7. Valve isolée, un peu plus grande, conservant une lamelle interne et montrant la fissure. — Sedletz — e 2. D]
vues: 4—b.
Valve isolée, de grande taille, montrant le test en
décomposition, sans trace de fissure. — Sedletz —
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, de grande taille, montrant le test en
décomposition par lamelles et la trace de la fissure. —
St. Ivan — e2. |
id. fragment de la surface grossi, pour montrer les
lamelles du test.
Valve isolée, conservant son test et montrant la fis-
sure, — St. Ivan — e2.
10g.2d. section médiane, longitudinale.
11a. Valve isolée de la plus grande taille connue. Elle montre le test en décomposition et la trace de la fissure. — St. Tvan — e2.
11g.id. section médiane, longitudinale.
DES FIGURES
Etage E
1. Valve isolée de petite taille, conservant son test et vue par la paroi interne, sans trace de fissure. — Lodenitz — e2.
2 vues: a—-b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
Fig.
III. Discina vexala. Bar
g. id. section médiane, longitudinale.
2. Autre valve isolée, conservant la lamelle interne du test et une partie de la lamelle externe. — Dyworetz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
g. 24. section médiane, longitudinale.
f. id. fragment de la lamelle externe plus fortement grossi pour montrer ses ornements, qui se reproduisent sur la lamelle interne. Les lignes longitudinales, qui correspondent aux sinuosités des stries transverses, ne sont pas suffisamment indiquées sur cette figure. É
3. Valve isolée conservant son test en décomposition et montrant principalement des stries rayonnantes, sans trace de la fissure. — ZLodenitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
4. Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. — Dlauha Hora — e 2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crossies.
Les ornements concentriques et rayonnants ne sont pas assez prononcés sur ja fig. A. ; IV. Discina sequens. Bar... E
1. Valve de petite taille, conservant son test, sans fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—D de grandeur naturelle.
1 vuc: À grossie, Valve un peu plus grande, conservant une partie de son test, sans fissure. — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crossies.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Autre valve isolée, conservant son test sans fissure. — Sedletz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi, pour montrer les stries secondaires entre les stries principales.
Valve isolée, conservant son test lamelleux, sans fissure. Le sommet est endommagé et inexactement figuré. — Kolednik — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Discina #nsocialis. Bar. . .
J Barrande. Syst Sur de Bohème Vol V
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KPLICATION DES FIGURES.
Notations habituelles.
& — coquille vue par la valve ventrale.
JB — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Discina tiangularis. Bur.. . . . E
Valve isolée, conservant son test et montrant une trace de la fissure près du sommet. — Lochkorr — e 2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,
montrant les apparences de la lamelle externe et de la lamelle interne.
d — coquille vue par le front.
e coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage .F—-6G Valve isolée. Moule interne, sans trace de fissure. — Branik — g1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Autre valve isolée, un peu comprimée.
sans fissure. — Pranik — g1.
Discina plicosa. Bar.
Moule interne
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Valve isolée. Moule des plis plus prononcés.
2 vues: a
interne montrant la fissure et Branik — g1.
b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie.
Autre valve isolée. Moule interne sans trace de fissure, mais conservant l'empreinte du test. Plis très-prononcés. — Branik — g1.
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiaue, longitudinale.
Valve isolée, conservant cés et sans trace de
son test, sans plis prononfissure, — Xonieprus — f2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle,
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, conservant son test, sans fissure. — Konieprus — 2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée. Moule interne, avec plis bien indiqués, sans trace de fissure. — Konieprus — f2. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
[OL (suite) EXPLICATION
Etage
. Discina W'uncala. Bar. . . . . . - E
Valve isolée, montrant son test en décomposition, sans trace de fissure, — Dlauha Hora — e2.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée, conservant une partie du test en décomposition. — Borel — el.
L’échancrure du bord, en avant du sommet, est plus prononcée dans la nature que sur la figure.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
Discina contraria. Bar. . . . . .E
Valve isolée, conservant la lamelle interne de son
test, sans trace de fissure. — Dlauha Hora — e2. 9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Discina optata. Bar. . . . . . - - E
Valve isolée, un peu endommagée, mais conservant une partie du test sans trace de fissure. — Xo- 20Ï2 — e2.
2 vues: a —b de grandeur naturelle.
vues: A—B grossies
id. fragment de la surface grossi pour montrer les |
apparences des 2 lamelles superposées.
Discina fraperioidalis. Bar. . . . E
Valve isolée. Paroi interne, un peu concave, mon-
trant la trace de la fissure, — Collines entre Luietz |
et Lodenit: — e2.
2 vues: a—D de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi.
DES FIGURES
Discina conforamis. Bar. . . . . . G Valve isolée conservant la plus grande partie de son test, sans trace de fissure. — Tétin — gli.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les 2 lamelles du test.
Autre valve isolée, endommagée, sans trace de fissure. — Tetin — g1.
VIL Discina wndulesa. Bar. . . . . . D
1. Valve vue par l'intérieur, sans trace de fissure. Le Sta. Benigna — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment du test plus fortement grossi. 2a. Fragment du test, bien caractérisé, d’un autre spécimen provenant de: Svarov — d1.
2A. id. grossi.
VIII. Discina se'gens. Bar. . . . . . . EF 1. Valve isolée, montrant une partie du test et la fissure. — Mnienian — f2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
2. Autre valve isolée, conservant une partie du test, sans fissure, — Mnienian — F2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,
montrant les ornements des 2 lamelles superposées.
J Barrande Syst Silur de Bohème. Vol V. RABAT
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a — coquille vue par la valve ventrale.
- — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage | Discina exrtans, Bar. . ... ...EÆ Valve isolée, conservant son test, avec une trace de rainure un peu incertaine... — Collînes entre Luëetz et Lodenitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
9 vues: A—B grossies.
Lingula deleta. Barr... - . . . . . . D Valve isolée. Moule interne mal conservé,- dont on ne doit considérer que le contour. Les impressions internes ont été régularisées par le dessinateur. — Mt. Draborw — d2.
ic. section transverse.
Discina planula. Bar. . .....E.
Valve isolée, conservant son test, sans trace de fissure. — Lodenitz e2:
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Discina sodalis. Bar. . . . . . . . D
Valve isolée. Moule interne conservant une partie du test et montrant la trace de la fissure. — Xruschna Hora — d1.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, dont la conservation est imparfaite. — Kruschna Hora — A1.
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test crossi.
| Fig Etage | V. Discina raréssèma. Bar. . . |. . . E
| Valve isolée, dont la partie interne manque, tandis- | que le reste de la surface conserve une partie des | 2 lamelles du test. — ZLodenitz: — e2.
2 vues: A—Db de grandeur naturelle.
2 vues! A—B grossies.
Lau)
id. fragment du test plus fortement grossi.
. Discina elevata. Bar. - . . . . . . D Valve isolée. Moule interne, conservant. quelques fragments du test. — Koenigshof — 45.
2 vues: a—b de grandéur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
f. 2d. fragment du test plus fortement grossi.
| VIL Obolus? Bohemiîtus. Bar. . . . . C | LA | Ja. Valve isolée, conservant une partie de son test. —
Mieschitz — C.
2a. Valve isolée. Moule interne. — Mleschitz — C. 2 vues grossies: A—B.
3a. Autre valve isolée, conservant une partie du test.
Autour de la partie supérieure, on voit paraitre
l'autre valve. — Mleschitz — €.
2 Hz aa
PI. 102. (suite)
Fig Etage VIII. Discina obsoleta. Bar. . . . D
Valve isolée un peu plus grande
Vesela — A2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie et un peu restaurée par le dessinateur. , 3a. Valve isolée, sans test et sans trace de fissure. — Gross-Kuchel — 45.
Le moule interne présente, près du bord antérieur, 2 impressions symétriques, qui semblent être dérivées du mollusque.
3A. id. grossie.
4a. Autre valve isolée. Moule interne sans trace de fissure. — Vesela — d2.
Moule interne. —
5a. Valve isolée, un peu irrégulière. Moule interne montrant en avant du sommet 2 impressions musculaires, placées comme celles de la fig. 3a. — Vesela — d2. 5A: ?d. grossie.
6. Valve isolée, sans test et sans fissure. Les impressions musculaires, indiquées par le dessinateur, ne sont pas aussi distinctes que sur les fig. 3a—5a. Elles sont cependant visibles. — Vesela — d2.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
7. Valve isolée, sans trace de fissure. Moule interne couvert d’une granulation, que nous considérons comme accidentelle. On voit, au dessous du sommet, les 2 impressions musculaires. — Lodenitz — 44.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
X. Lingula r'egulala. Bar. . . . . . Col
Valve isolée, conservant son test. — Réepora — Col. d'Archiac — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
f. 2d. fragment du test plus fortement grossi. XI Lingula emaciala. Bar. - . . . . E da. Très-jeune spécimen, conservant son test — St. Ivan — e2.
9a. Autre valve isolée, conservant son test. — Sé. Ivan — e2.
Les stries transverses, qui semblent figurées sur le moule interne, se trouvent réellement sur la surface du test. Elles sont croisées par des stries longitudinales, très-fines, qui n’ont pas été observées par le dessinateur.
2 vues grossies:
Section médiane, longitudinale
2B. Vue de profil.
tr.
J Barrande Syst Silur de Bohème Vol V. PI. 102
Humbert hth Imp_Lemercier &C*,Paris
es
LT
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Lingula Leiskowiensis. Barr. . . . D
Spécimen de très-petite taille, conservant son test. — Leiskow — 45.
Autre valve un peu plus grande, montrant distinctement la fissure, près du crochet et conservant son test. — Leiskow — A5.
Autre valve un peu plus grande et offrant les memes apparences. — Æoenigshof — 45.
id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements, qui sont d’une extrème netteté.
Autre valve un peu plus grande, reproduisant les
mêmes apparences. — Leiskow — 45.
Autre valve de taille moyenne, reproduisant les apparences indiquées. — Leiskow — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve relativement plus courte et plus large
avec les mêmes apparences. — ÆXoenigshof — 45. 2 vues: a—b.
jDeux valves isolées, mais placées l’une à côté de
l'autre et contrastant par la présence ou l'absence
(de la fissure au crochet. — Leiskow — 435.
. Valve courte, grossie, montrant la fissure très-prononcée. . Valve plus longue, grossie, sans fissure.
id. fragment de la surface grossi, montrant les apparences du test et celles du moule interne.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage
Lingula Loeiskowiensis. Barr.
(forme plus allongée)
Spécimen de très-petite taille, conservant son test. — Leiskow — 45.
id. grossi.
Spécimen un peu plus grand, conservant le test, sans fissure. — Koenigshof — 435.
id. fragment de la surface grossi.
Autre valve de petite taille, montrant une fissure allongée. — Moule interne. — Xoenigshof — 45.
2 vues: a—b.
Autre valve un peu plus grande, conservant son test, sans trace de fissure. — Xoenigshof — 45.
Autre valve un peu plus grande, offrant les mêmes apparences. — Leiskow — 45.
Autre valve un peu plus grande, conservant une partie du test et montrant la trace de la fissure sur le moule interne. — Ratinka près Beraun — e2.
Autre valve un peu moins grande, conservant la plus grande partie de son test et montrant la trace trèsdistincte de la fissure, sur la surface de ce tégument. — Leiskow — 45.
Valve de la plus grande taille, conservant son test, dans lequel on distingue 2 lamelles. La fissure est bien indiquée sur la lamelle interne. — Ratinka près Beraun — e2.
2 vues: a—b.
Autre valve un peu moins grande, conservant son test sans trace de fissure, excepté au crochet. — Leiskow — 43.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig.
IT
suite
= fissurala. Bar. Lingula Leiskowiensis. Bar. . . . E Figure incomplète d’une valve plus grande. — Dauha- Hora — e2.
2 vues: a—b.
Valve conservant son test sans fissure. — Sedlets — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fragment d'une valve conservant son test et montrant la trace d'une fissure. — Collines entre Luzetz et Lodenitz — e2.
2 vues: a—b.
id. section transverse.
Autre valve de plus grande taille, montrant diverses lamelles de son test en décomposition et une trace douteuse de la fissure. — Sedletz — e2,
2 vues: a—b.
Lingula émepar. Bar. . . . . . . . D
Valve conservant son test en décomposition, avec une
trace douteuse de la fissure. — Sfa. Benigna — d1. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Moule Sta.
Autre valve plus grande. interne. —
Benigna — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
On remarquera sur les figures de, cette Lingula
l'absence des stries longitudinales, qui caractérisent |
Lingula Leiskowiensis.
Lingula carens., Bar. . . : . . . . E, =
Valve conservant une partie de son test. Le moule montre une trace incertaine de fissure. — ZLodenitz — e2.
2 vues: a—D de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
. n pu - | id. fragment du test plus fortement -grossi, montrant
l'absence des stries longitudinales.
Autre valve, conservant le test, mais aplatie par la compression. — Lodenitz: — e2,
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig: ÿ . Etage VI. Lingula perlonga. Bar. . . . . . . E
1. Valve conservant principalement la lamelle interne de son test, sans trace de fissure. — St. Joan — e 2, 2 vues: a—b de grandeur naturelle. . f f. id. fragment de la surface plus fortement grossi,
montrant principalement les apparences de la lamelle “interne. 3
2. Valve dépouillée de la lamelle externe dun test: — Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—bD de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
VII Lingula 2nacongrua. Bar. . . . . D
1. Fragment de roche sur lequel se trouvent 5 valves isolées, dont 2 ont été choisies pour être grossies. — Leiskow — 45.
2A. Valve présentant une fissure.
2g. id. section médiane, longitudinale.
3A. Autre valve un peu moins allongée et sans fissure.
| VIIL. Lingula délatata. Bar. :....#%
Valve isolée, conservant une partie Butowitz — el.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—E grossies.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi, pour montrer les apparences des diverses lamelles du test.
dote
J Barrande. Syst Silur de Bohême Vol V. P1103
ol
Humbert lith Imp Lemercier &CÈI
Fig
EL
uig hi, logged PRIT UE 4 FOR +" P
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ - coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Lingula frimera. Bar. . . . ..
Valve isolée de la plus petite taille, montrant la 1. division de la surface en 3 parties. Sta. Benigna — A1.
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie. 2.
Autre valve isolée, plus grande, montrant les mêmes | apparences. — Sta. Benigna — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: A grossie. | Autre valve isolée avec les mêmes apparences. — Sfa. | Benigna — d1. 93:
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée. Moule interne, montrant une trace de | la fissure, beaucoup moins prononcée que sur la figure. — Koenigshof — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie, Valve isolée, conservant
hof — d5.
Lingula seublacevis. Bar..
son test. — Xoenigs-
. Lingula ovamn. Bar... . . . .
& — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Valve isolée, conservant une lamelle du test et montrant la fissure. — ÆKoenigshof — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie, Autre valve isolée, conservant une lamelle interne du test. Dans une lacune, derrière le crochet, on
aperçoit une apparence exagérée par le dessinateur. — Libomischl — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, conservant une lamelle du test et montrant derrière le crochet une faible apparence, comme le spécimen précédent. — Leiskow — 45.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Aa.
uite
Etage . G Spécimen de la plus petite taille, conservant son test. — Luietz — g1.
2 vues: a—b de grandeur raturelle.
2 vues: A—B grossies.
id. fragment du test plus fortement grossi.
grande taille connue, conservant — gi.
grandeur naturelle.
Lingula Zéngua. Bar. .
Spécimen de la plus son test. — Hostin
2 vues: a—Db de 2 vues: A—B crossies.
Lingula distineta. Bar. . . . . - D
Spécimen de tres-petite taille. Moule interne. —
Kruschna Hora — 41.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi.
Les apparences de cette figure sont principalement déduites du spécimen suivant,
Autre valve isolée. Moule interne. — ÆXruschna Hora = d1.
. 14. grossie.
Lingula séaplex. Bar... . . . . . . D
Valve isolée conservant une lamelle de son test. — Environs de Béraun — 43.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée. — Trubin — 43.
2 vues grossies: A—B.
Les stries transverses sont supposées par le dessinateur, ainsi que sur les spécimens suivants, qui n’en présentent qu'une trace.
Trubin — 43.
2 vues: a—Db de grandeur naturelle.
Autre valve isolée. —
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais présentant la trace d’une fissure médiane, très-prolongée. — Trubin — 43.
2 vues grossies: A—B.
Fig. Etage VIL Lingula nigricans. Bar... . .E—F 1. Valve isolée, dont le test en décomposition offre beaucoup de lamelles imbriquées. — Ratinka — e2. 2 vues: a—b äe grandeur naturelle.
1 vue: À grossie,
f. id. fragment du test plus fortement grossi.
Les lamelles superposées ne sont pas indiquées sur la fig. 1A, mais sur la fig. 1f.
2. Valve très-petite, conservant la lamelle interne de son test. — Borek — el.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, semblable aux précédentes, mais
trouvée sur l'horizon de f1. — Xozoïz — f1.
2 vues: a—b.
VIIL Lingula Darvidsoni. Bar. . . . . D
1. Valve isolée, conservant des fragments de diverses lamelles du test. — Lieben — A4.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. #d. fragment du test, plus fortement grossi. Il reste vers le haut une parcelle de la lamelle externe, ornée de stries dans les 2 sens. Les diverses lamelles internes se distinguent, au contraire, par leur granulation.
2. Autre valve isolée, conservant une partie d’une lamelle interne et montrant la trace d’une fissure derrière le crochet. — Lodenitz — A4.
1 vue: À grossie, montrant la granulation sur la lamelle et le moule interne.
3. Autre valve isolée, montrant une lamelle interne granulée et des fragments de la lamelle externe. — Wraë — 44.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. #d. fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les apparences contrastantes des lamelles superposées du test.
4. Autre valve isolée, vue par l'intérieur. — ZLodenitz — A4.
AE. id. région du crochet grossie.
PRRAE
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Notations habituelles.
& — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Ltage
Lingula exrimia. Bar. . . . . . . . D
Valve isolée, très-incomplète, mais conservant une partie du test avec ses ornements, — Zibetschowr — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Lingula comes. Barr. . . . . . . . . E
Valve isolée, conservant une grande partie du test. Elle est obliquement traversée par un filon. — St. Ivan — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie,
. id. fragment de la surface plus fortement grossi pour f. id. fragment de 1 face plus fort tg I
montrer les apparences de 2 lamelles superposées et celles du moule interne.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage . Lingula comes. Bar... . .....E
Valve isolée, aplatie dans un schiste à Graptolites, mais conservant son test. — Ravin de la bergerie de Koenigshof — el.
id. section médiane, longitudinale.
. id. valve grossie. On voit à gauche une partie de
la valve opposée.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Autre valve isolée de la même localité — el.
id. section médiane, longitudinale.
. id. valve grossie.
id. fragment de la surface plus fortement grossi.
Lingula cénceta. Bar. . .......E Valve isolée, arrondie, conservant une partie de son test en décomposition. — ÆXosel — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, allongée, montrant une fissure, obliquement prolongée. — Kozel — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
PI. 105. (suite)
Fig Etage V. Lingula zebra. Bar. . . .. . . . . E Valve isolée, conservant son test. — (Collines
entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
= Lÿ
Fe f. 24. fragment du test plus fortement grossi pour montrer ses ornements.
Les fig. A—f ne font pas suffisamment ressortir limbrication des nombreuses lamelles du test, correspondant aux stries transverses. |
| VL Lingula gratiola. Bar. . . . . .. 6G
Valve isolée, conservant son test. — Chotecz — g1. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi, montrant les apparences des 2 lamelles du test sup-
perposées. |
VIL Lingula curta. Bar... . D Valve isolée conservant son test. — Wosek — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
VIII. Lingula alhicans. Bar. . . . . . E | 1. Spécimen de grande taille, conservant la plus grande partie de son test. — Jauha Hora — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. 24. fragment du test plus fortement grossi, montrant les 2 lamelles superposées.
Spécimen plus petit. — Borek — el
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
[SLI
Lingula Bohemica. Bar. . . . . . EF
Valve isolée, conservant une partie de son test. — Konieprus — f2.
2 vues: a—bDb de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie. à id. fragment de la surface grossi, montrant les apparences des lamelles interne et externe du test.
Lingula énsons. Bar. . .. ....7D
Valve isolée, conservant une partie de son test. — Svarov — d1.
2 vues: a—b.
id. fragment de la surface grossi, montrant les apparences du test et du moule interne.
Autre valve isolée, vue par l'intérieur. — Suvarov — d1.
section médiane, longitudinale.
Valve isolée, conservant une partie de son test. — Svarov — 41.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée, conservant une partie de son test en décomposition. — Svarov — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Valve isolée, conservant une partie de son test en décomposition. — Séa. Benigna — d1.
Valve isolée, vue par la paroi interne, conservant une partie du test. — Séa. Benigna — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. partie antérieure de la valve, plus fortement grossie.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
I» — coquille vue par le côté.
@ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Lingula lamellosa. Bar... . . ..D É Voir: PI: 111-
Valve isolée, dont le test en décomposition montre diverses lamelles avec des ornements différents. — Libetschow — 41.
2 vues: a—b.
id. fragment du test grossi, montrant diverses lamelles. Autre valve isolée, montrant également diverses lamelles dans son test en décomposition. — Z#betschouw — d1.
id. fragment de la lamelle externe plus fortement grossi, pour montrer ses ornements.
d coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Autre valve isolée, montrant les lamelles de son test, avec leurs ornements. — Zabetschor — dt.
id. fragment de la surface grossi.
Valve isolée de plus petite taille, montrant les lamelles du test. — Zibetschow — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée de plus grande taille, un peu incomplète, mais montrant très-bien les apparences du test. — Zaibetschow — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Nous remarquons que, dans la plupart des figures, la région du crochet est un peu plus arrondie que dans la nature.
EXPLICATION
suite
Etage Lingula cornea? SW. .G—H Fragment d'une valve conservant le test avec ses ornements. — Zrächotor — g3.
. id. grossi.
Valve isolée de petite taille, moins bien conservée que la précédente. — Tréebotou — g3.
id. section médiane, longitudinale.
A. td. valve grossie.
id. fragment du test plus fortement grossi.
Autre valve isolée, conservant seulement des ,fragments de son test. — Hostin — h1.
id. grossie.
Sur les fig. 2A—3A, représentant des spécimens
conservés dans les schistes, on voit de nombreuses
rides longitudinales.
IL Lingula sa/cata. Bar. D 1. Valve isolée, conservant une lamelle interne. — Vallon de la Klabava — di — au nord de Rokitzan.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
2a. Valve isolée, vue par l’intérieur. — méme localité. 28. id. section médiane, longitudinale.
2A. id. valve grossie.
3. Autre valve isolée. Moule interne conservant des fragments du test. — même localité.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
FIGURES
Etage
Lingula Feistimanteli. Bar... D
Valve isolée, de petite taille, conservant quelques fragments du test. — ÆXruschna Hora — d1.
id. section médiane, longitudinale.
Il nous reste quelque doute au sujet de l'identité spécifique de cette valve avec celles qui suivent. Nous prions le lecteur de l’éliminer.
Valve isolée de petite taille. Moule Czerhowitz — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, conservant son test en décomposition avancée. — Kruschna Hora — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, vue par la paroi interne. — Kruschna Hora — d1.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée. Moule interne, conservant quelques fragments du test. — Æruschna Hora — 41.
id. section médiane, longitudinale.
interne.
Valve isolée, vue par la paroi interne en décomposition. — Czerhowitz — d1.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, vue par la paroi interne en décomposition. — ÆAruschna Hora — d1.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée. Moule interne, montrant les impressions. — AXruschna Hora — d1.
Valve isolée. Moule interne, montrant diverses impressions. — Æruschna Hora — d1.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée. Moule interne conservant une partie du test et montrant de fortes impressions analogues à celles de la fig. 9. — ÆKruschna Hora — 41. id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée. Moule externe montrant la trace des ornements vers le bord frontal — ÆKruschna Hora — di.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, montrant le test en décomposition. — Kruschna Hora — 41.
2 vues: a—b.
id. fragment de la surface grossi montrant les apparences de diverses lamelles.
Valve isolée, dont le test est en décomposition. — Krusclma Hora — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Figure idéale, les lamelles du test superposées.
Valve isolée montrant un grand nombre de lamelles du test. — Xruschna Hora — d1.
id. section médiane, longitudinale.
représentant
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Atrypa°? occulla. Bar. . .....E
Valve isolée, conservant son test. — Dworetz — e2.
3 vues: a—b—d.
Spirifer contortus. Bar. | + Var. de æéator. Bar.
Voir PI. 7—73.
Spécimen conservant seulement quelques parties du test. Il montre une notable déviation dans le sinus et le bourrelet. — Vallon de Slivenetz — e2.
3 vues: a—b—c.
Autre spécimen conservant aussi une partie de son test et montrant une semblable déviation. — Vallon de Slivenetz — e2.
2 vues: a—€.
Les parties du test, conservées sur ces 2 spécimens, nous montrent distinctement les côtes faibles et les stries longitudinales, qui les rattachent à l'espèce Spir. viator. Ces apparences du test n’ont pas été observées par le dessinateur.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Orthis? ovifera. Bar... .....6G
Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — Chotecz — g1. 3 vues grossies: A—B—E.
Leptaena? nascens. Bar.. . . .. G
Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — Chotecz — g1.
3 vues grossies: A—B—E.
Orthis? gibhosula. Bar. . . .. . G
Spécimen de petite taille, conservant son test, — Chotecz — g1.
2 vues: a—d de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Autre spécimen. — Chotecz — g1.
id. grossi.
PI. 107. (suite)
Etage
Orthis distorta. Bar. . . . . . . . F Voir PI. 58—60—127.
Valve isolée, ventrale, montrant une surface difforme. — Lochkow — f1.
2 vues: a—b.
f. 2d. fragment du test grossi pour montrer ses apparences. h. 74. section transverse.
VIL Orthis? extensa. Barr. . . . . . . E Valve isolée, ventrale, dont le test en décomposition | montre dé nombreuses lamelles. — Lochkow — e2. |!
AVUESS A6.
ee È : | f. 24. fragment du test grossi, montrant les stries et | les scrobicules des lamelles, |
VIIL Cyrtia petasus. Bar... .. . ..E Voir PI 8.
1. Jeune spécimen, conservant une partie de son test. — | Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2. | 3 vues: b—c—e. |
2. Autre spécimen plus développé. — méme localité. 2 vues: a—b. |
3€. Autre spécimen de grande taille. — méme localité.
Les pointes latérales ont été restaurées.
g. ?d. section médiane, longitudinale, montrant la forte courbure de cette valve.
4€. Autre valve isolée, dorsale, dont les pointes latérales ont été trop raccourcies par le dessinateur. — même localité.
g. 24. section médiane, longitudinale, montrant la forte courbure de cette valve.
Fig. Etage IX. Strophomena méimica. Bar... .F
da. Valve isolée, conservant la plus grande partie de son test. — Lochkow — f1.
2 vues grossies: A—D.
f. id. fragment du test plus fortement grossi, montrant les ornements de la surface et les scrobicules trèsprononcés sur le moule interne.
2a. Autre valve ventrale. Moule interne couvert de.
scrobicules très-marqués. — ZLochkow — f1.
2 vues grossies: A—E.
Cette valve montre une rainure très-prononcée sur la ligne médiane. Une rainure analogue existe aussi, mais moins prononcée, sur l’autre valve figurée. Mais elle n’a pas été observée par le dessinateur.
X. Orthis nèna. Bar... .......7; Valve isolée de petite taille et conservant son test. — Konieprus — f2. :
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—E grossies.
f. id. fragment du test plus fortement grossi. h. ?d. section transverse.
| XI. Orthis nucleus. Barr. . . . . . . . D
1. Valve isolée, ventrale. Moule interne. — Tyubin — d 3. 2 vues: a—d de grandeur naturelle.
2 vues: A—B crossies.
2. Autre valve isolée, semblable. — Moule interne. — Trubin — 43.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
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Notations habituelles.
a - coquille vue par la valve ventrale.
Jr — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Orthis ellipsoides. Barr... . . . . . D
Valve isolée, dorsale. Moule interne de moyenne taille. — Environs de Michle — A5?
2 vues: €(a)—e.
Fragment d’une autre valve, que nous attribuons à la même espèce et qui conserve son test en décomposition, — même localité.
id. fragment du test grossi, pour montrer ses apparences.
id. section transverse.
Orthis énclyta? Bar... . . . . . . . D Voir PI. 67—1925.
Valve isolée, conservant une partie de son test. Les contours près du erochet sont un peu endommagés. — Lodenitz — 44.
2 vues: a—b.
id. fragment du test grossi, et les scrobicules.
id. section transverse.
Par l’échancrure au bord frontal et la bifurcation
des stries, cette valve nous rappelle Orfh. inclyta,
montrant les lamelles
sans que nous puissions affirmer leur identité. Elles proviennent de la même localité.
Pentamerus pelagicus. Baur.. . . E Voir PI 22—23— 94.
Valve isolée de petite taille. — ZLodenitz — e2. Autre valve isolée, un peu plus grande. — Honter- Kopanina — e2.
3 vues: a—b—e.
Spécimen plus développé. Valve isolée, conservant |
une partie du test et montrant sur le moule, autour |
du crochet, les apparences granulées, déjà figurées. — Slivenetz — e2.
2 vues: a—e.
id. fragment du moule interne dans la crochet, pour montrer les granules en séries longitudinales.
Autre valve isolée de Kuchel e2.
2 vues: a—d.
On peut remarquer, que les 4 spécimens figurés s’accordent à montrer des côtes plus ou moins prononcées suivant l’âge, sur les 2 côtés du bourrelet et dans son intérieur. (Cependant, nous ne donnons pas à ces formes nn nom de variété.
plus grande taille. — (Gross-
région du |
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
# test grossi.
Fig. Etage 1V. Orthis énterjecta. Bar. . . . . . . FE Voir PI. 71.
1. Spécimen de grande taille relative, conservant son test. — ZLochkow — f1. 3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
f. 4. fragment du test plus fortement grossi. h. 4. section horizontale. , 2a. Valve isolée, de petite taille. — ZLochkow — f1.
V. Atrypa paucicosta. Bar... ...E Valve isolée, conservant son — Hinter- Kopanina — e2.
2 vues: a—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
test.
PBAITS ME
Spécimen unique, conservant une partie de son test. — (Collines entre Lodenitz et Bubouwitz — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
f. id. fragment du test grossi.
h. ?d. section horizontale.
VII. Strophomena Perneuili? Bar. . F Voir PI
Valve isolée, dorsale, vue par la paroi interne, chargée de granulation. — ÆKonieprus — #2.
3 vues: C(a)—b—e.
f. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses ornements.
h. 4. section horizontale.
VIII. Strophomenx emaciala. Bar. . E a. Valve isolée. Moule in,‘rne. — ZLochkow — e2.
La fig. À montre les scrobicules, qui couvrent la surface du moule interne.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
BI» coquille vue-par le côté.
€ — coqüille vue par la valve dorsale.
2 Etage - Atrypa margarila. Bar. : . . : E.
Valve isolée, conservant son test. — Collines entre
Lodenitz et Bubowitz — e2.
LE
RATE reticularis. Linné. sp. E— F Voir PI. 19—132—135.
Les spécimens figurés sur cette FR sont destinés
.à montrer quelques particularités, qui n’ont pas été
exposées sur la planche citée 19. La plupart de ces particularités sont relatives aux apparences o moule interne.
Tous ces spécimens Dr EnnEnL) É notre bandè
é2, excepté 1, fig. 4.
de petite taille.
nul dans.la région
Valve ventrale, trant les impressions,
du: crochet. — Kozel — .e2 Bras spiraux, figurés en on verticale.
id. figurés en projection horizontale, — Æozel — e 2.
Intérieur d’ane valve ventrale. :
Moule interne provenant de cet intérieur. — Collines
entre Lodenitz et Bubouwitz — e2.
Spécimen remarquable par sa forme, caractérisée par un sinus étroit sur la valve ventrale et un bourrelet étroit, mais saillant sur la valve dorsale. contraste surtout avec celui des fig. 11.
— Konie-
3 vues:
Moule interne, mon-
Ce spécimen
2 vues: a —€.- FRS de forme RSR Moule interne des 2.
. valvés. Kozel — e2. CPE PANEE EE EE =: 4.vues: a—b—e—e. UE -
10a. Valve ventrale,
or)
he
externe très-bien conservé.
sa traine.
€ - coquille vue par le front.
€ — coquille vue par ‘les crochets. f — test grossi.
} 2 Etage Spécimen montrant le moule interne- de la valve ventrale, ohe grande que celle de la fig. 1. — He zel —e2: ; ?
Autre moule intèrne de ta valve ventrale, - différant un peu des précédents. — Kozel — e2..
Spécimen montrant. le .moule interne - des 2 valves, ventrale et dorsale. :
— Koz gel — e2.:
2 vues: à—C.
Autre ERA tEe “montrant une partie du mouie interne! :
‘des 2 valves. Fachlotite.— 62. - = - >
consérvant Sa traine. | Cette. fps est dessinée d’après l'empreinte prise dans un moule Les côtes de la traîne
sont ornées de stries transverses très-fines, Qui n’ont
--pas été assez indiquées par le dessinateur. — Collines . entre Lodenitz
et Buborvitz — 62:
Spécimen de grande. taille, Tachlowitz — e2.
ëd. section médiane, Ent
Fa) vuës:
id. fragment du test pris sur la traine et montrant
-l'imbrication des lamelles qui Je: FAN
id. section transverse.
Valve dorsale, vue par l’intérieur. — Ko el en valve dorsale, vue par l'intérieur. — ÆKozel —
Autre e 2.
conservant le: test avec %
Alison, Le
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HS ä& — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage
L Strophomena Phillipsi. Bar.
Voir PI 43—53—198.
Valve isolée, ventrale, conservant une partie du test et montrant les serobicules sur le moule interne. —
St. Ivan — e2. =
2 vues: A—E grossies.
IL. Atrypa excussa. Bar. . . . ....EÆE
Valve isolée.
sions. — St. Ivan — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Moule interne montrant les impres-
Notations habituelles.
d — coquille vue par le front.
e — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Fig. Etage
. E | NI. Discina Dullus. "Barr Te CD
Valve isolée, conservant une grande partie de son test. — Leiskoiw — 5. :
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. 24. fragment du test plus fortement grossi. h. ?d. section horizontale.
\Je
110. (suite) Etage | Fig : FRE Etage Discina Frétschi. Bar. . . . . . : & | VIIL Lingula Feistmanteli. Par. . . D
Intérieur de la valve imperforée. — Schwagerka — Voir PI. 106.
F4 da. Valve isolée conservant une partie du test en décom-
2 vues: a—€ de grandeur naturelle. position. — Æruschna Hora — d1.
2 vues: A—B grossies. g. id. section médiane, longitudinale.
id. section médiane, longitudinale. Za. Autre valve isolée. Moule interne montrant quelques impressions. — Aruschna: Hora — d1.
Crania énexpeclala. Bar. . .. . D | g. d. section médiane, longitudinäle.
Valve isolée, conservant une lamelle’ interne du | 34. Autre valve isolée, conservant des fragments du test test, couverte de granulation. — ZLodenitz — 4. en décomposition. — Æruschna Hora — 41. SRE 3 vues: a—b-e de grandeur naturelle. 4a. Autre valve isolée, conservant une partie des lamelles -
- du test. Sur le milieu de la valve vers le crochet, lvue: À grossie, : on voit une rainure -longitudinale, qui n’a pas été id. fragment de la: surface plus fortement grossi pour indiquée sur cette figure, mais qu ’on reconnait sur montrer la granulation: la fig. 4f, — usshna Hora — d1: : -g. id. section médiane, longitudinale.
Discina patelliformis. Bar... .E£ f. id. fragment du test grossi, montrant les ornements
Valve isolée, conservant une partie du test en dé- d’une lamelle interne. composition. — St. lvan — e2.
Dre ei IX. Lingula expulsa. Barr. . . . . . . D id. fragment de la surface grossi pour montrer seS | 1a. Valve isolée. dont le test se décompose en plusieurs apparences. lamelles, qui ne sont pas suffisamment indiquées sur -
la figure. — Xruschna- Hora. — 41.
VIL Discina secedens. Bar... ....7D g. d. section médiane, longitudinale. Valve isolée. Moule interne couvert de petités pro- 1A. id. valve grossie, montrant les stries Con tubérances et montrant la rainure. — ÆXyruschna | très-fines sur les lamelles internes. Hora — 41. | 2a. Autre valve isolée, dont le test est en décompo-
2 vues: a—b de grandeur naturelle. | sition, — Æruschna Hora — 41.
1 vue: À grossie. g. id. section médiane, longitudinale.
Autre valve isolée, d’après une empreinte prise dans | 3a. Autre valve isolée, dont le test en décomposition . un moule externe. Kruschna Hora — d1. | montre un grand nombre de lamelles. — ÆXruschna
Re Hora — di.
Valve.isolée. Moule interne consérvant quelques traces | 8 ‘d. section “médiane, longitudinale. ; du test et l'indication de la rainure. — ÆKruschna | #&. Autre valve isolée; montrant le test en décomposition... Hora — d1. | Le crochet un peu endommagé est moins obtus que . id. section médiane, longitudinale. | RUE les SRE, — Æruschna Hora — 1.
2 vues grossies: 3 À (4 A)—3 E(4E). | 4A. id. grossie.
Les 2 tubercules indiqués au sommet de la rainure 8. id. section médiane, longitudinale.
sont 2 petites taches dans la nature.
Autre valve isolée. Moule interne présentant de petites protubérances, analogues à celles de la fig, 1 et la‘trace de la rainure. — ÆKruschna Hora — 41.
2 vues:
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Lingula méranda. Bar. . ....0D =
Valve isolée, de petite taille, dont le test en décomposition montre plusieurs lamelles. — Aradischt — d1.
id. section médiane, longitudinale.
. id. valve grossie.
Autre valve isolée, un peu plus grande, dont le test est aussi en décomposition et montre plusieurs lamelles superposées® — Hradischt — 41.
id. section médiane, longitudinale.
Autre valve isolée, conservant la surface de son test, qui présente un grand nombre de zônes concentriques. Plusieurs de ces zônes sont ornées de scrobicules, tandis que les zônes interjacentes sont à peu près lisses. — Hradischt — 41.
La beauté de cette surface ne peut pas être bien
rendue par la fig. 3 A.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Lingula 'ansiens. Barr. . . . . . D
Valve isolée, conservant des fragments du test et montrant une longue fissure. —.ARabenberg — 41. 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment de la surface, fortement grossi et montrant ses stries fines, longitudinales.
Autre valve isolée, conservant une lamelle interne du test, avec les mêmes ornements exposés sur la fig. 1f. — Rabenberg — d1.
LIT. (suite)
. Lingula Arachne. Bar... ....D
Valve isolée. Moule interne conservant une partie du test. — Zibetsehor — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. fragment -du test plus fortement grossi.
Autre valve isolée, vue par l’intérieur et conservant une partie du test avec ses ornements. — Cette valve se trouve sur le même morceau de roche que la précédente.
Strophomena héirundo. Bar... . . E Voir PI. 47.
Valve isolée, conservant une partie de son test. — Listice — e2.
2 vues: a—e.
id. fragment de la surface fortement grossi, montrant vers le bas les scrobicules qui couvrent la traîne, sur une lamelle interne du test. Dans la partie supérieure, on voit la trace des ornements sur d’autres lamelles du test.
Orthis S7. Ivanensis. Barr. . . : . E Voir PI. 66.
Valve isolée, conservant une lamelle du test. — St. Tvun — e2.
vues: a—b—e
id. fragment de la surface grossi pour montrer les ornements.
Obolus? complexus. Bar... . . . . D Voir PI. 95—113—152.
Valve isolée. Moule interne, - conservant une partie du test — Rabenberg — A1.
2 vues: a—bDb de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Autre valve isolée, Rabenberg — A1.
id. section médiane, longitudinale.
d’après un moule externe, —
Lingula ancilla. Barr... . .. ..D
Valve isolée, conservant une partie du test en décomposition. — Aabenberg — 41.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig.
VIL Lingula Zestès, Bar... . . . . . . . D 1. Valve isolée, conservant des fragments du test en décomposition. — AHradischt — d1.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. 2d. fragment du test, fortement grossi.
2. Autre valve isolée. Moule interne, conservant quelques fragments du test. — Jradischt — 41.
Cette valve se trouve sur le même morceau de roche, qui porte une des valves de Lingula miranda, figurée sur la même planche, case I, fig. 2.
VNIIL Lingula variolata. Bar. . . . . D
Valve isolée, conservant son test en décomposition, par nombreuses lamelles. — Zrhetschor — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment du tést plus fortement grossi. IX. Lingula /amellosa. Bar. . . . . . D Voir PI. 106.
1. Valve isolée, conservant une partie de son test en décomposition. — Libetschov — d1.
2 vues: a—D de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment du test plus fortement grossi.
La forme amaigrie, donnée au contour de cette valve, provient de ce que, vers le crochet, les 2 côtés sont recouverts par la roche. Sans cette circonstance, cette valve présenterait un contour semblable à celui de la valve fig. 2.
Autre valve isolée, dont le test est fortement décomposé. — Zibeischor — 41.
2 vues: a—hb de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
3. Fragment de la roche, qui contient Lingula lamellosa, à Libetschor — 41.
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VITE
a ou
NES A es «! RER, Notations habitnelles, 3
Re er ra — Eau + yue par Ja Et ventrale. É r
# + 2. Bb — coquille vue.par lé. côté. Dre RM ST À 4e CSA vue Dar la valve dorsale.
D "HA Àer: “1 En à te ES à is $" : “Etage.
& 5x2 EEE Spécinien “conservant les 2 valves. avec une partie 2 dutést. — Vallon de Slivenetz — e2.
.- 4 vues: a— LE a e de DUR naturelle, Fer : 1 vue: A HFURSIee
(a. Valve isoléé. Moule interne. — Trubin — 43. AA. id. grossie. :
G. id. section médiane longitudinale.
C. nière. — Trubin — d3:: EE a 3 24 id. grossie. PRE ES ne NG.) id." section médiane longitudinale. y
3A. id. grossie.
G. ad. _section médiane tongitndinale.
ES Duulina novella. Batf. (Acéphalé.) E
“a rthis Erabinenhis. En ha D:
; * 2a. * Empreñte extérieure d’une UN montrant a char
A LE Autre valve isolée. Moule interne. — Trubin = — 43. :|.
tEY>
a — coquille vue par À Et.
e — coquille vue par. les re
LEE test EEE
Valve _isolée.
nure à partir du crochet.
2 vues:
- Valve isolée, conservant Ja plus see arte de
Spirifer? trinacrius. Barr. HR
son test. — Sedletz — e2.
2 vues:
Etage
SE
Moule interne portant une forte rai.
— Sedletz* — e2.
Spirifer? conjunctus. BST Se ARTE
PI. 112. (suite)
Fig Etage
V. Atrypa zonala., Bar. . ......E
1a. Valve allongée, conservant son test. — Lochkow — e2.
1A. ?d. grossie.
2a. Autre valve isolée, conservant son test et contrastant par sa forme arrondie. — Lochkow — e2.
2A. #4. grossie.
Ces 2 valves se trouvent sur un même fragment de roche.
VI Atrypa oplala. Bar.
Voir PI. 129.
Valve isolée, déformée par la compression — Lodenitz — e2.
2 vues: a—b.
Valve isolée, de petite taille, conservant son test. — Lodenitz — e2, 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
VIL Atrypa vestila. Bar.
1 vue grossie:
16. (1a.) Valve isolée, dorsale, conservant son test. — Dlauha Hora — e2.
VNIIL Spirifer explanans. Bar. .
(1A.) id. valve grossie.
2e. (2a.) Autre valve isolée, dorsale, un peu endommagée. — Dlauha Hora — e2.
g. ?d. section médiane longitudinale.
2C. (2A.) id. valve grossie.
2f. 4. fragment du test plus fortement grossi. Dans les 4 figures des valves, les pointes de la charnière sont très-exagérées.
IX. Stropliomena insocialis. Barr... . E Valve isolée, conservant une lamelle interne du test. — Sedletz: — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—E grossies.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi.
Les stries sont d’une extrême finesse dans la nature.
Etage
X. Spirifer anonymus. Bar
Valve isolée, conservant son test. — Tachlowitz — e2.
4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
f. id. fragment du test plus fortement grossi.
Cette surface présente dans la nature des stries longitudinales très-fines, qui n’ont pas été observées par le dessinateur.
XI. Orthis perturbala. Bar. D Valve isolée, conservant une partie du test. — Koenigshof — 45.
3 vues: a—b—d.
XII. Atrypa°? spoliala. Bar.. E Valve isolée, ventrale, conservant quelques fragments du test. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
XIIL Spirifer? pulalus. . E Valve isolée, vue par la paroi interne. — ÆXÆozel — e2.
XIV. Atrypa°? émproba. Bar.. E
Im. Valve isolée vue par l'intérieur. Elle montre une lamelle longitudinale saillante et une surface trèsfinement serobiculée. — ÆKozel — e2.
f. 4. fragment de la surface grossi.
XV. Pentamerus nadus. Barr. E a. Valve isolée, ventrale, conservant l'impression du test. — JWauha Hora — e2.
f. id. fragment de la surface grossi.
XVI. Meristella fammnida. Daln. sp. E
Valve isolée, ventrale, conservant une partie du test. Les lacunes montrent l'apparence du moule interne. — Collines entre Lodenitz et Buborwitz — e2.
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Ex. Notations habituelles.
+ :< 00 a — coquille vue par la valve ventrale. d — coquille vue par le front. Bb — coquille vue par le côté. e — coquille vue par les crochets. Le € — coquille vue par la valve dorsale. £ — test grossi. à 4 Fig- Etage Fig. « Al Etage "+ I. Rhynchonella néfidula, Bar. . . F | IL Atrypa matereula., Bar... ..#F 4 de. Spécimen montrant 2 plis dans le sinus et 3 plis Ë Voir PL. 34—135. ; 5 inégaux sur le bourrelet. — Mnienian — f2. 1e. Jeune spécimen, sans cicatrice entre le sinus et le # 1D. vue grossie. bourrelet. — Konieprus — f2. 42 2e. Spécimen montrant 3 plis dans le sinus et 4 plis 5 vues grossies: A—B—C—D—_E. L inégaux sur le bourrelet. — Mnienian — f2. 2e. Spécimen un peu plus grand, montrant une cicatrice Æ 2D. vue grossie. très-prononcée entre le sinus et le bourrelet, — 3C. Spécimen montrant 4 plis dans le sinus et 5 plis Konieprus — f2.
inégaux sur le bourrelet. — Mnienian — F2. 5 vues grossies: A—B—C—D—_E. 3D. vue grossie.
4€. Spécimen montrant 5 plis dans le sinus et 6 plis inégaux sur le bourrelet, — ÆKonieprus — f2.
5 vues grossies: A—B—C—D—E.
EXPLICATION
PL. 113. (io)
Etage F
1. Très-jeune spécimen, globuleux, montrant 3 plis dans le sinus et 4 sur le bourrelet, avec une cicatrice très-peu marquée. — Konieprus — f2.
2 vues: b—c.
Spécimen un peu plus grand, sans cicatrice, montrant aussi 3 plis dans le sinus et 4 sur le bourrelet. — Konieprus — f2.
2 vnes: e—d.
Fig.
III. Rhynchonella palumbhina. Barr
3. Spécimen un -peu plus petit, montrant 4 plis dans le sinus et à sur le bourrelet. La cicatrice est faiblement marquée. — Konieprus — F2.
2 vues: €—d.
4. Spécimen un peu plus grand, montrant 4 plis dans le sinus et 5 plis inégaux sur le bourrelet. La cicatrice est bien marquée. — Konieprus — f2.
2 vues: b—e.
5. Spécimen très-petit et globuleux, ayant 5 plis au sinus et 6 au bourrelet. Cicatrice presque effacée. — Konieprus — F2. ,
2 vues: © de grandeur naturelle — D grossie.
6. Spécimen plus grand, montrant 5 plis au sinus et 6 au. bourrelet.. Cicatrice presque effacée: —. Konieprus — #2.
2 vues: €—d. :
7: Spécimen de grande taille, ayant 5 plis au sinus et 6 au bourrelet. Cicatrice visible. — Xonieprus — f2.
2 vues: €—d.
Se. Spécimen plus petit, ayant 7 plis au sinus et 7 plis au bourrelet. Cicatrice visible. — Konieprus — f2.
8C. ?d. grossi.
9e. Spécimen de taille moyenne, ayant 6 plis au sinus et 7 au bourrelet. Cicatrice très-visible. — Æomieprus — f2.
9D. id. grossi.
10. Spécimen de grande taille, ayant 7 plis au sinus et 8 au bourrelet. Cicatrice très-marquée. — Konieprus — f2.
2 vues: a—e.
V. Obolus? complexus. Barr. . . D
Voir PL 95—111—152.
a. Valve isolée. Moule interne, conservant sur son contour l'impression du test. — Æruschna Hora — d1.
A. id. grossie.
VL Discina crucifera. Barr. :
a. Valve isolée, conservant son test et montrant une fissure. — Mt. Ratsch, près Zhirov — d1.
VII Orthis lobosa. Barr... . . . . . . F Valve isolée, conservant. son test en décomposition. — Konieprus — 2.
2 vues: a—e.
f. id. fragment du test grossi.
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(| 11 EXPLICATION Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
— coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Pentamerus? nacleus. Barr. F
Spécimen unique. — ÆKonieprus — f2.
5 vues: a—b—ce—d—e. Les vues b—€e montrent un pli sur la valve dorsale.
id. fragment de la surface fortement grossi pour montrer ses ornements.
Pentamerus inflectens. Barr. FE | Spécimen bien conservé. — Konicprus — F2.
Meristella apsilon. Barr. E
Voir PI 16—156.
Trois spécimens montrant les impressions et nervures sur le moule interne. (Chacun d’eux est représenté par sa valve ventrale à et dorsale €. Ils proviennent tous de la même localité, c. à d. des collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
On remarquera la diversité dans la disposition des nervures, €. à d. des impressions vasculaires.
Atrypa compressa. Sow. E Voir PI. 85—142—146.
Spécimen bien conservé. — Butowilz — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Rhynchonella princeps. Par. | F Varietas gébba. Bar. . . . . je,
Voir PI. 26—120—121.
Spécimen de taille moyenne,’ montrant un bourrelet longitudinal, très-prononcé sur la valve ventrale. — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Autre spécimen de grande taille, montrant la meme conformation. — Æonieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Pentamerus optatus. Bar. . F
Voir PI. 22—94—116—117—118—119—150.
Spécimen de taille moyenne, montrant des traces de plis seulement au bord des valves. — Konieprus — f2.
9 vues: b—<c.
Autre spécimen un peu plus grand, montrant la trace d’un seul pli dans le sinus. La région du crochet de la valve ventrale est couverte de stries rugueuses sur le moule interne. — XKonieprus — f2.
Autre spécimen un peu endommagé, mais instructif. — Konieprus — f2.
La fig. 3b montre, dans la région du crochet, des séries linéaires de granules.
Sur la fig. 3€, on voit, dans une lacune du test, le compartiment médian, dont la surface est ouverte.
2 vues:
Fragment d’une valve ventrale, conservant son test, qui a perdu la lamelle externe, tres-mince. Sur la lamelle interne, beaucoup plus épaisse, la surface est couverte de scrobicules très-exigus, en rangées horizontales. — Konieprus — f2.
id. fragment grossi montrant ces scrobicules. Strophomena fugax. Bar. F Voir PI 43—57.
Valve ventrale isolée, conservant une partie du test, qui se distingue par l’absence des stries secondaires, tandis que les stries principales persistent. — Xonieprus — f2.
VII. Strophomena praepostera. Bar. F
Voir PI 92—137—143.
Valve isolée, conservant des fragments de son test. — Konieprus — f2.
2 vues: a—d.
Autre valve isolée, conservant une partie du test. — Konieprus — f2.
2 vues: a—d.
id. fragment de la surface grossi, pour montrer ses ornements.
Cette figure s'applique aussi au spécimen précédent. Les scrobicules semblent indiquer l'absence d’une lamelle externe.
J Barrande Syst Silur de Bohême Vol .V. PI. 114.
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Rhynchonella farda. Barr... . . . E
Voir PI. 31—142.
1®e Série composée de 13 spécimens, qui se suivent par rang de taille. Pour chacun d'eux nous présentons 2 vues normales, savoir: 4—d, ou bien c—d.
La première de ces vues est destinée à constater l'absence ou la faible intensité des côtes sur les valves.
La vue d montre que le bord frontal est aminci et tranchant. La ligne frontale est tantôt rectiligne et tantôt présente une faible inflexion. Quelques spécimens portent un pallium, outre les stries horizontales.
Les individus figurés proviennent du vallon de Slivenetz ou de Hinter-Kopanina, localités peu distantes entre elles. Ils appartiennent tous à la bande e2.
. 2ime Série composée de 6 spécimens rangés suivant
leur taille. Nous présentons pour chacun 2 vues: a—d ou €—d.
La première montre l'intensité des côtes très inégale.
La vue d montre que la coquille est généralement plus épaisse que dans la première série. En outre, le front, au lieu d’être tranchant, présente dans quelques spécimens, comme fig. 2—3, un plan vertical, principalement au droit du sinus et du bourrelet, La hauteur de ce plan vertical varie suivant les individus et n’est pas en rapport avec leur taille.
Tous les individus de cette case proviennent du vallon de Slivenetz où de Hinter-Kopanina et caractérisent la bande e2.
habituelles.
Fig.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
3°me Série composée de 6 spécimens disposés par rang de taille. Chacun est représenté par 2 vues normales a—d ou €—d. Les côtes varient en intensité, suivant les individus et non suivant leur âge.
La coquille est généralement plus épaisse que dans les 2 séries précédentes. Le bord frontal offre un biseau un peu obtus. La ligne frontale figure une inflexion rectangulaire prononcée au droit du bourrelet et du sinus.
Tous les individus figurés proviennent du vallon de Slivenetz ou de Hinter-Kopanina — bande e2.
4ime Série composée de 8 spécimens. Les 5 premiers sont représentés par 2 figures a—d ou €—d; le spécimen fig. 6, par 5 vues normales.
Tous ces individus se distinguent par leur apparence plus ou moins globuleuse, par l'intensité de leurs côtes et par le relèvement très prononcé de la ligne frontale au droit du sinus et du bourrelet. Le nombre des côtes varie suivant les individus.
Plusieurs présentent un pallium.
Les ornements du test, principalement visibles dans le sinus, sont indiqués par la fig. 5 f.
Le spécimen fig. 7a montre l'impression musculaire sur le moule interne, au droit du crochet.
Le spécimen fig. 8 € représente une valve dorsale isolée, de la plus grande taille. La surface de son moule interne montre une apparence chagrinée fig. Sf.
Ce spécimen a été trouvé à ÆXuchelbad dans la bande e 2.
Tous les autres, caractérisant la même bande, proviennent de Æinter-Kopanina ou du vallon de Slivenetz, à l'exception du spécimen fig. 4, qui a été trouvé à Wohrada.
Un pallium prononcé existe sur les spécimens fig. 4 et 8 Nous le retrouvons sur d'autre inidividus de notre collection.
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a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Pentamerus optatus. Bar. . . E—F Voir PI 22—24—114—117—118—119—150.
La série des 16 spécimens figurés sur cette planche est destirée à montrer les variations, qu’ils présentent dans leurs apparences et surtout dans les côtes ou plis, qui ornent la surface de leur sinus ou de leur bourrelet.
Parmi ces spécimens, 14 appartiennent à la bande f2. et ont été trouvés dans les calcaires de Xonieprus où Mnienian.
Les 2 autres individus, fig. 11€ et 144, caractérisent la bande @2. Ils proviennent de 2 localités, qui vont être nommées.
Jeune spécimen, dans lequel l'apparence des côtes se réduit à de faibles indentations sur le bord frontal.
2 vues: a—c.
Spécimen plus grand offrant des apparences semblables.
2 vues: a—C.
Jeune spécimen dans le sinus duquel on distingue 2 côtes près du bord frontal.
2 vues: A —C.
Spécimen un peu plus grand, montrant 3 côtes dans le sinus près du bord frontal.
2 vues: a—€.
Spécimen plus grand, montrant 5 petits plis dans le sinus près du bord frontal.
2 vues: a—c€.
Spécimen plus grand, portant un pallium très marqué vers le bord, sur la valve ventrale. Il n'existe aucune trace de plis dans le sinus. Les plis limitant le bourrelet sont beaucoup trop prononcés.
3 vues: a—b—e.
id. fragment du test pris sur le bord inférieur du pallium. Cette apparence semble particulière à cette zône et ne se retrouve pas sur les autres fragments du test. Le moule interne est couvert de stries longitudinales, qui sont associées avec une granulation, figurée pour le spécimen suivant fig. Tf, mais qui n'ont pas été indiquées sur la fig. 6a.
Autre spécimen. Moule interne dont la surface présente des stries longitudinales, ou nervures irrégulières, comme sur le spécimen précédent. Elles offrent aussi une semblable granulation.
id. fragment de la surface grossi, pour montrer les stries longitudinales irrégulières et la granulation sur le moule interne.
Ce moule ne montre, comme celui du spécimen précédent, aucune trace de pli sur le sinus ou le bourrelet.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Fig.
Sa. Spécimen de grande taille, conservant des fragments de son test, en décomposition par lamelles. Un fragment de la lamelle externe, au bord inférieur du bourrelet à droite, montre des stries transverses, comme celles qui sont représentées sur la fig. Gf. La lamelle suivante parait lisse. La troisième lamelle montre une série de 7 à 8 côtes très faibles. La quatrième lamelle paraît lisse. Sur la surface de la valve dorsale non figurée, nous retrouvons, à l’extérieur du test, des fragments de la lamelle à stries horizontales. Au-dessous d'elle nous distinguons plusieurs lamelles lisses.
trace de côtes saillantes ne se montre
sur le sinus. Les lignes indiquées sur la figure sont
très fugitives. Les plis limitant le bourrelet sont beaucoup trop prononcés.
Aucune
9a. Spécimen de taille moyenne, montrant au bord du bourrelet 2 plis très prononcés, très courts et très rapprochés.
10. Spécimen plus grand, montrant 2 plis limitant le bourrelet.
2 vues: a—c.
10kK. ÿd. Moule interne de la région du crochet, grossi pour montrer ses apparences.
116. Spécimen montrant 2 plis associés dans le sinus et la trace d’autres plis irréguliers à l'extérieur — Sf. Ivan — e2. La valve ventrale est détériorée,
12a. Spécimen de grande taille, montrant sur son bourrelet 3 plis inégaux. Celui du milieu est plus faible. Dans le sinus de la valve opposée, non figurée, il existe 2 plis prononcés.
12f. 24. fragment du test d’une lamelle prise dans le sinus. Elle présente des stries longitudinales, irrégulières et des stries transverses.
13. Spécimen d'âge moyen, montrant les mêmes apparences que celui de la fig. 12a, ce. à d. 3 plis sur le bourrelet et 2 dans le sinus. Ces plis sont plus épais.
2 vues: a—c€.
14a. Spécimen de petite taille, montrant 4 plis prononcés sur le bourrelet — Hinter-Kopanina — e2.
15. Spécimen montrant sur son bourrelet 5 plis, dont lun est bifurqué, vers l'extrémité.
2 vues: a—c.
16a. Autre spécimen montrant sur son bourrelet 5 plis inégaux, dont l’un est bifurqué sur presque toute sa longueur.
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Notations habituelles.
a — coquille vue, par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Pentamerus? vexalus. Bar. . . . E
Valve isolée, irrégulière, à cause de la forte obliquité du bourrelet par rapport à l’ensemble de la valve. — Lodenit: — e2.
3 vues: a—b—e.
Les impressions ovalaires, qui ont été figurées de
chaque côté de la ligne médiane, n'existent pas dans la nature. Ce sont des brisures de la surface. id. fragment de la surface grossi. La partie supérieure vers la gauche montre les apparences d’une lamelle du test granulée, et la partie à droite, celles du moule interne.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Pentam. pseudo-caduceus. Bar. . E
Spécimen de grandeur naturelle, dans lequel le bourrelet montre un commencement de sinus ou bifurcation. — Lodenitz — e2.
3 vues grossies: A—B-E.
Spécimen de grandeur naturelle, sans bifurcation au bourrelet. — Lodenit: — e2.
3 vues grossies: A—B-—E.
Les impressions ovalaires, qui ont été figurées de chaque côté de la lamelle médiane, n'existent pas dans la nature et se réduisent à des exfoliations irrégulières du test.
Fig
. Rhynchonella deflexa. Soy.
suite) EXPLICATION
Etage Pentamerus vestilus. Barr... . .
Valve isolée, ventrale? — Butowit: — el.
9 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—E grossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi.
Pentamerus oplatus. Bar. . . . E
Valve isolée, ventrale. — Kozoïz: — e2.
1 vue: à de grandeur naturelle.
3 vues: A—B—E grossies.
id. fragment de la surface plus fortement grossi. La partie à droite montre l'apparence fibreuse du test en décomposition, et la partie à gauche celle des lamelles brisées.
Spécimen de moindre taille. Valve isolée, ventrale ? — Konieprus — £2.
3 vues: a—b—e.
id. fragment de la surface grossi, pour montrer les ornements du test, qui sont très-délicats.
Autre valve de plus grande taille, ventrale? — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e.
id. fragment du test, grossi pour montrer ses ornements. :
Pentamerus serenus. Bar.
E Voir PI. 34.
Jeune spécimen. Valve isolée, ventrale? sans sinus et sans bourrelet. Elle montre quelques stries transverses en chevron, vers le bord frontal, Ces stries n'ont pas été suffisamment marquées. — Kozoÿz —
3 vues: A—B—E grossies.
DES FIGURES
Fig.
VII. Rhynchonella barbara. Barr
Etage
Pentamerus complus. Bar.
Valve isolée, dorsale. — Kozoïz — e2.
3 vues: b—c—e.
Spécimen conservant les 2 valves, dont un côté est un peu endommagé. — Dworetz — F1.
3 vues: a—€—e de grandeur naturelle.
4 vues: A—B-—C—D grossies.
NE Valve isolée, ventrale, avec un bourrelet très proéminent. — Dworetz — f1. !
3 vues: a—b—e.
Valve isolée, ventrale ? moins allongée. — Dworetz — f1.
Valve isolée de la plus grande taille, ventrale et relativement large. — Dworetz — f1.
2 vues: a—d.
id. fragment de la paroi externe du test, grossi. Valve isolée, dorsale? — Dworetz — f1.
2 vues: b—c.
Valve isolée, plus large, dorsale? — Duworetz — F1. C—_e:
id. fragment du test grossi.
Pentamerus Janus. Barr.
2 vues:
J.Barrande Syst. Silur de Bohème Vol V. PAPA,
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb coquille vue par le côté. -
Spécimen de taille développée, presque dépourvu de
bourrelet, de sinus et de côtes.
3 vues: a—€—d.
2a. Valve isolée, montrant 3 côtes au bourrelet. 3. Valve isolée, de plus grande taille, montrant 3 à 4 côtes peu distinctes sur le bourrelet.
2 vues: a—b.
4. Spécimen plus petit que les précédents, montrant 3 côtes, très-marquées sur le bourrelet, lune bifurquée.
3 vues: a—C—d.
Spécimen de taille développée, considéré comme ty
pique et montrant 4 à 5 côtes peu distinctes sur le bourrelet.
5 vues: a—b—e—d—e.
Ga. Valve isolée, ventrale, jeune, sans bourrelet distinct.
7a. Valve isolée, de taille moyenne, montrant 5 côtes distinctes sur le bourrelet.
Sa. Valve isolée, de la plus grande taille, portant 5 côtes très-marquées sur le bourrelet.
Sb. id. vue de profil.
9e. Valve dorsale de taille moyenne, avec un faible sinus montrant 2 côtes dans l’intérieur.
106. Valve isolée, dorsale, avec un sinus prononcé, renfermant 4 côtes.
116. Valve dorsale, très-petite, sans sinus et sans trace de côtes, avec une faible échancrure au front.
IL Pentamerus éacongruens. Bar.. E
Valve isolée, ventrale, portant 4 côtes sur son bourrelet. — Listice — e2.
2 vues: a—b.
d -— coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
| F — test grossi.
IV. Pentamerus optatus. Barr. . . . . E Voir PI. 22—24—114—116—117—119—150.
| Valve isolée, ventrale, montrant 4 plis au bourrelet. — Vallon de Slivenetz: — e2.
| 3 vues: a—b-e.
| V. Pentamerus coronaltus. Bar. . . E
VI. Pentamerus proximus? Barr. . . E Voir PI
Spécimen très allongé et arqué. — Tachlowitz — e2:
5 vues: a—b -c—d—e.
Le crochet de ce spécimen sur la valve ventrale a éprouvé une brisure irrégulière, que le dessinateur a interprétée, par erreur, comme représentant
la gouttière triangulaire ou corne à soulier des Merista.
VIL Pentamerus fingens. Bar... . . E
1. Spécimen de taille moyenne, montrant 3 côtes au bourrelet. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — Spécimen de plus grande taille, montrant 2 côtes très-prononcées au bourrelet. — ÆXolednik — e2. 2 vues: a—b.
Pentamerus perditus. Bar. . . . E
3. Valve isolée, un peu déformée par la compression. — Tachlowitz: — el.
2 vues: a—b.
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
e — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Clorinda armata. Bar. G Voir PI. 138.
Les 4 spécimens fig. 1—2—-3—4 sont des moules internes, provenant de Æluboëep et des mêmes couches de silex noirs, couronnant la bande g1 dans cette localité. On remarquera la diversité, qui existe dans les apparences de ces moules.
Le spécimen fig. 4, dont la valve dorsale est bien conservée, reproduit les apparences extérieures de Pentam. linguifer Sow. PI. 22—24.
Le spécimen fig. 5, trouvé à Lochkow sur le même horizon g1, est aussi un, moule interne, que nous croyons pouvoir identifier avec ceux qui précèdent, malgré quelques différences. Il représente la valve dorsale avec un bourrelet.
Clorinda ancillans. Par.. E
Les 3 spécimens fig. 6—7—8 se rapprochent par leur moule interne de ceux de Clorinda armata. Comme ceux-ci, ils reproduisent la forme extérieure de Pent. linguifer Sow. qui se trouve dans la méme Jocalité, entre Luëetz et Lodenitz — e2. Ils se distinguent par l'apparence moins prononcée des impressions de leur moule et par les séries de granulation, qui couvrent Ja surface interne. Cette granulation est semblable à celle des Pentamères, figurée dans la case II de la même planche.
Le spécimen fig. 7 a été trouvé à Sedletz et les 2 autres sur les collines entre Luetz et Lodenitz — bande e2.
Pentamerus lénguifer. Sow. . E—G Voir PL. 22—24.
Jeune spécimen conservant son test. Cette valve isolée est le seul représentant de cette espèce dans f1 — Lochkorw.
Spécimen offrant toutes les apparences extérieures de Pentam. linguifer et conservant son test, qui montre la décomposition fibreuse. — Srbsko — g1.
3 vues: b—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Comparer ce fossile avec celui de la fig. 4, case I.
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@e — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage II. Pentamerus Siehberi? v. Buch. E
Valve isolée, conservant une partie de son test et montrant la granulation sur le moule interne. Les plis latéraux, visibles sur le spécimen, manquent sur la fig. a. Gross-Kuchel — e2.
3 vues: a—b—e.
II. Pentamerus optatus. Barr. . F
Voir PI. 22—24—114—116—117—118—150.
1. Spécimen de petite taille, conservant son test et destiné à montrer la trace des partitions internes sur chaque valve. Il y a quelques plis sur le bourrelet et le sinus. — Konicprus — f2.
5 vues: a—b—e—d—e.
2. Autre spécimen un peu plus petit, montrant le test en décomposition et la trace des partitions internes sur les 2 valves. Le bourrelet et le sinus sont à peine indiqués et sans plis — Xonieprus — f2.
2 vues: a—C.
IV. Pentamerus incipiens. Bar... | E Var.? de Pent. procerulus. Barr. . | ERP NEET
Spécimen de petite taille, à peu près égale à celle du jeune spécimen de Pent. procerulus, case V. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
3 vues: a—€—d de grandeur naturelle.
5 vues: A—B-—C-D—E grossies.
V. Pentamerus procerulus. Bar
Var.? de Pent.acuto-lobatus. Sandb.
Voir Pl: 21—150:
1. Jeune spécimen, bien caractérisé. — Konieprus — f2. 3 vues: A—(€—d.
2. Spécimen de grande taille, montrant tous les caractères de cette espèce en Bohême. — Xomie-
5 vues: a—b—c—d—e.
LS
J.Barrande
, ot nr h L UYYoOL, DIU UC DO
EXPLICATION
Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
JP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage Rhynchon. princeps. Bar. . E—F—G Voir PL 25—926—121—139.
Les figures de cette planche sont destinées à représenter toutes les formes ou varietés de Rhynchonella princeps, que nous connaissons dans les bandes e2-f1—g1 de notre bassin.
Les formes et variétés de la même espèce, que nous connaissons dans notre bande f2, sont figurées sur la PI. 121.
I. Spécimen de taille moyenne, trouvé dans notre bande gi. — Tetin.
3 vues: a—b—<c.
II. Spécimen de petite taille, provenant de la bande f1 — Duworetz.
5 vues: a—b—c—d—e.
La fig. € montre les impressions musculaires dans la valve dorsale. Mais, au lieu de 2 lobes figurés de chaque côté, il n’en existe réellement qu’un seul, comme dans les valves dorsales de Rhynch. Henrici PIS 1 casenIVe
III. fig. 1. Jeune spécimen provenant de la bande f1 — Lochkorw.
3 vues: a—d—e.
2a. Spécimen de taille moyenne. — ZLochkow — f1. IV. Spécimen de petite taille et un peu allongé — Slichov — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
V. Spécimen de petite taille et de forme arrondie. — Shvenetz — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spécimen de taille moyenne, mais très-épais
Collines entre Luéetz et Lodenitz — 2 a—d.
3a. Autre spécimen de taille moyenne et représentant la variété gibba — méme localité.
vues:
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Fig.
VIIL. fig. 1. Spécimen de taille moyenne, montrant un sinus prononcé sur la valve ventrale et un bourrelet un peu saillant, vers le bord de la valve dorsale. — Collines entre Luëetz et Bubowitz — e2.
3 vues: a—b—d.
Spécimen un peu plus petit et présentant les mêmes apparences que le précédent. — Sf. Juan — e2. 3 vues: a—C—d.
3a. Spécimen de taille moyenne, un peu allongé, avec un faible sinus sur la valve ventrale figurée et qui porte un pallium. — Tachlowit: — e2.
IX. fig. 1. Spécimen allongé et notablement épais, avec un faible sinus sur la valve ventrale. — Hinter- Kopanina — e2.
4 vues: a—b—c—d.
2. Autre spécimen, un peu arrondi, sans sinus. — Kuchelbad — e2.
X. fig. 1. Spécimen de taille moyenne et notablement épais; faible sinus. — Æntre Lodenitz et Bubowitz — e2.
3 vues: A—C—e€.
2. Spécimen allongé, notablement épais et sans sinus sur la valve ventrale. — (Gross-Kuchel — e2.
3 vues: a—b—d.
Spécimen encore jeune, dont le front est tranchant
(Var. sylphidea.) Karlstein — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
XIL. fig. 1. Spécimen de grande taille, un peu allongé, montrant un sinus sur la valve ventrale. — Wohrada — e 2.
3 vues: a—b—e.
2. Spécimen de taille moyenne, arrondi et de faible épaisseur. — Wiskoëilka — e2.
3 vues: a—b—d.
EXPLICATION
æ — coquille vue par la valve ventrale.
PB — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig Etage Rhynchonella prènceps. Bar. F Voir PI. 25—26—120—139.
Les figures de cette planche sont destinées à représelter toutes les variantes ou variétés de Rhynchonella princeps, que nous connaissons dans la bande f2 de notre bassin. — Tous les spécimens proviennent des environs de Xonieprus ou de Mnienian.
Les variantes et variétés de la même espèce, que nous connaissons dans nos bandes e2—f1—g1, sont figurées sur la PI. 120.
vues: b—c—d
2, 3 vues: b—c—d.
[3 vues: b—e—d de grandeur naturelle.
\1 vue: A grossie.
Spécimen de forme longue et d’une épaisseur insolite. |
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
f — test grossi.
Varietas sylphidea. Barr.
Voir PI. 25—120.
4—5—6—17 représentent cette variété caractérisée par
sa forme aplatie, un front tranchant et une ligne frontale droite.
Spécimen d'âge moyen et de forme large
3 vues: a—b—e. Commissure frontale quadrangulaire.
3. Spécimen de forme allongée et de médiocre épaisseur. 3 vues: a—b—e, Commissure frontale quadran- | gulaire.
| 4, Spécimen de la plus grande taille et de la plus forte épaisseur. Commissure frontale quadrangulaire. D vues: a—b—c—d—e.
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Notations habituelles.
ä& — coquille vue par la valve ventrale.
BP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Rhynchonella 2ympha. Bar.-E —G Voir PI. 29—93-—147—153.
Les figures des cases I à V sont destinées à représenter les variantes ou variétés de Rhynchoncella nympha, que nous connaissons dans les bandes e2— g1 de notre bassin.
Les variantes et variétés de la même espèce, que |
nous connaissons dans notre bande f2, sont figurées sur nos PI. 29—93—153.
Nous navons découvert aucun spécimen dans la bande f1.
Spécimens provenant de la bande g1.
Spécimen représentant la forme typique — jeune. — Branik.
2 vues: a—€ de grandeur naturelle,
1 vue: D grossie.
Varietas énterpolata. Barr.
Spécimen de taille moyenne. Tetin.
3 vues: a—C—d.
IT
)s PL 122.
dd — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Formes diverses. — €e2.
Spécimen de grande taille, caractérisé par 4 plis très
forts au bourrelet. — Collines entre Luëetez et Lodenitz — e2.
3 vues: 4—€—d.
Spécimen de petite taille, montrant le même nombre de 4 plis sur le bourrelet. — snême localité.
Varietas dudcissima. Barr. F
Spécimen bien développé, avec des plis très fins, au nombre de 10 sur le bourrelet. Mais, dans la nature il en existe réellement 12. — même localité.
3 vues: a—0—d.
Spécimens provenant de Tachlowitz — e2.
Jeune spécimen d'apparence normale, montrant 4 plis au bourrelet.
2 vues: a—d.
Spécimen bien développé, mais peu épais, montrant 5 plis au bourrelet.
3 vues: b—e—d.
PL
Fig.
suite
Etage |
Barr. — St. Ivan — e2.
Dans tous les spécimens figurés sur cette case, les plis très prononcés vers les bords s’effacent sur la partie centrale de chaque valve, jusqu’ au crochet.
Varietas carens.
. Spécimen de grande taille, montrant 7 plis au bour-
relet.
3 vues: a—€—d.
Spécimen de taille moyenne, montrant 7 plis au bourrelet.
2 vues: € —d.
Spécimen un peu plus petit, mais plus épais, montrant 5 plis au bourrelet.
2 vues: €—d.
Spécimen de grande taille, montrant seulement 4 plis au bourrelet.
3 vues: a—€c—d.
Varietas carens. Barr. — St. Ivan — e2.
Spécimen montrant la trace des plis seulement sur le bord de la commissure.
3 vues: a—€c—d.
Autre spécimen un peu plus grand, montrant des plis un peu plus allongés, mais moins que sur les spécimens de la case IV.
3 vues: a—C—d.
Rhynchonella Latona. Bar. : . . F Voir PI. 25—89,.
. Jeune spécimen un peu insymétrique, aplati, avec un
front tranchant. — Kontieprus — f2.
2 vues: a—b.
Spécimen de taille développée, un peu insymétrique et de forme épaisse. — ÆKonieprus — f2.
3 vues: a—€c—d.
id. fragment du test grossi.
Spécimen de grande taille, faiblement insymétrique. — Konieprus — F2.
5 vues: a—b—ce—d—e.
id. fragment du test grossi, d’après la lamelle externe. id. fragment du test grossi, d’après la lamelle interne.
Fig.
SUR 9 Re mn
Sa.
Etage .
| VIL Atrypa renitens. Bar. . . . . . . E
Voir Pl A9
k 1—2—3-—4. Spécimens montrant les impressions muscu-
laires et vasculaires sur le moule interne de la valve
ventrale. — Hinter-Kopanina — e2.
2 vues: a—d.
2 vues: a—d.
1 vue: a.
2 vues: a—b.
Spécimen très aplati — Hinter-Kopanina — e2.
3 vues: b—ce—d.
Spécimen globuleux, contrastant par son épaisseur avec le précédent — Hinter-Kopanina. — e2.
2 vues: ©—d.
Spécimen allongé, aussi épais et montrant un bourrelet prononcé. — Hinter-Kopanina — e 2.
3 vues: a—b—d.
Tous ces spécimens sont plus ou moins insymétriques.
Meristella famida. Dalm. 5. . . . E Voir PI. 11—112.
Moule interne de la valve ventrale d’un spécimen adulte. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Atrypa obovata? Sow.. G
Voir PI. 84—-86—135.
Spécimen de moyenne taille, conservant son test avec ses ornements. On voit dans l’intérieur la décomposition fibreuse non figuréé. — Hostin — g1.
2 vues grossies: A—C.
Les stries concentriques sont trop peu nombreuses. Spirifer supersies. Barr. G Voir PI. 1—125.
Spécimen de grande taille, Test fibreux en décomposition. — Chotecz — g1.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spécimen de très petite taille, montrant un sinus marqué sur la valve ventrale, tandisque le bourrelet est à peine indiqué sur la valve dorsale. Test fibreux en décomposition. — Dworetz — g1.
3 vues grossies: ABC.
Spirifer crudus. Bar.. G Spécimen montrant un bourrelet et un sinus très prononcés, avec des formes anguleuses. — ZLochkow — gl.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
id. fragment du test plus fortement grossi, en décomposition fibreuse.
habituelles.
Fig.
Lac) h
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
Spirifer secans. Barr. . .E-F
Voir PI. 6.
Spécimen de taille moyenne, un peu insymétrique ét
tendant à une forme arrondie. — Konieprus — f2. 2 vues: a—d.
Spécimen un peu insymétrique par l'effet d’une brisure.
Il tend à la forme arrondie, comme le précédent. —
Lochkow — e2.
3 vues: a—b—e.
Spécimen de forme typique, offrant une grande largeur. — Wohrada — e2.
Autre spécimen de forme typique, un peu moins développé. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
id. fragment du test grossi. Il est pris sur la lamelle externe, montrant des stries transverses, dans les intervalles entre les stries longitudinales.
Jeune spécimen de forme typique. — Kozel — e2. 4 vues: a—b—c—e.
id. fragment du test grossi.
Autre spécimen à peu près de même taille, mais de
forme plus large. — ÆKozel — e2.
4 vues: a—c—d—e.
Spécimen de taille moyenne. — Collines entre Lu-
ëetz et Lodenit: — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen un peu plus petit et de forme typique. — Hinter-Kopanina — e2.
3 vues: b—c—d.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
BP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Spirifer éndifferens. Bar.| E Varietas obesa. Barr. JOURS Voir PI. 8.
Spécimen de la plus grande taille connue et conservant une partie de son test. — St. Ivan — e2.
id. fragment du test grossi, montrant des stries transverses entre les stries longitudinales.
Spirifer insocius. Bar. . . . . . . G
Spécimen unique. — Hostin — g1.
5 vues: a—b-—e-—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Cyrtina heteroclyta. Defr. sp. . . . E Voir PI. 8.
Spécimen insymétrique. — ÆKonwaïka — e 2.
3 vues: a—€C—e de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—E grossies.
Spirifer robustus. Bar... ....#F Voir Pl
Spécimen brisé de manière à montrer le bras spiral à gauche. — Konieprus — F2.
Spirifer digitatus. Bar. . . . . . EF Voir PI. 138.
Valve dorsale isolée. — Vallon de Slivenetz — f1.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Valve ventrale plus netz — f1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Ces 2 valves se trouvent sur un même fragment de roche.
petite. — Vallon de Slive-
Spirifer viator? Bar... . . ....E Voir PI. 7—73—138.
Spécimen caractérisé par des plis très forts. Moule interne. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e 2. 5 vues: a—b—c—d—e.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage VII Spirifer énchoans. Bar... . . . .F 1. Fragment de calcaire couvert de valves isolées, appartenant à cette espèce, — Vallon de Slivenetz — f1. 2. La plus grande des valves ventrales, exposée vers le
bas de ce fragment de roche, grossie.
2 vues: A—B.
3C. La plus grande des valves dorsales, placée à gauche
vers le sommet du même fragment de roche, grossie. Spirifer Nerei. Bar. F—-G Voir PI. 6.
Valve. dorsale isolée, de petite taille. L'identité spécifique est douteuse. — Vallon de Slivenetz — F1. 2 vues: b—c.
Cette valve se distingue par le grand nombre de ses côtes très prononcées.
Valve ventrale isolée. Moule interne montrant des côtes peu saillantes et peu nombreuses. — Dworetz — F1. La surface de cette valve reproduit les stries longitudinales très fines, que montrent les spécimens typiques fig. 9—10 dans la même case.
id. fragment de la surface grossi.
Spécimen dans lequel la valve dorsale ouverte permet de voir le bras spiral à gauche. — Konieprus — F2. Jeune spécimen comparable par ses apparences avec celui de la fig. 4e. Le bourrelet, aplati et bifurqué faiblement vers le front, pourrait indiquer une va-
riété. (Ce spécimen est le seul qui présente cette apparence. — ÆÂonieprus — F2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Valve ventrale isolée, conservant une partie de son test. L'identité n’est pas démontrée suffisamment par cette valve unique. — Lochkow — g1.
2 vues: a—b.
Spécimem typique de grande taille, conservant une partie de son test. — ÆXonieprus — f2.
4 vues: a—c—d—e.
ad. fragment du test grossi, pris dans le sinus et montrant 2 lamelles superposées avec les mêmes ornements.
id. fragment de la surface de l’aréa grossi.
Autre spécimen typique, mais de forme un peu plus large que le précédent. — Konieprus — f2.
4 vues: a—b—e—d.
id. fragment du test grossi. Il est pris sur les côtes et montre les mêmes ornements, c. à d. des stries transverses et longitudinales. Les premières sont plus prononcées que dans le spécimen précédent.
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Notations habituelles.
ä — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Spirifer superstes. Bar..
Spécimen de grande taille et de forme large.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spirifer columba. Barr.
Spécimen de forme longue et de petite taille. Konieprus — f2.
5 vues grossies: A—B—C-—D-E.
Spirifer orbitatus. Barr.
MORE
Spécimen dont le test est en décomposition.
Butowitz — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Autre spécimen, dont le test en décomposition breuse simule des stries longitudinales très fines, Butowitz — e2.
id. fragment de la surface grossi pour montrer apparence fibreuse.
Etage
son
Fig.
d — coquille vue par le front.
£ — test grossi.
Etage
IL. Spirifer evadens. Bar. . . . . . . E
Valve dorsale, isolée et incomplète, — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
2 vues grossies: B—C.
id. fragment du test grossi.
Orthis pinguissima. Bar. . . . . F Voir PI 62:
Spécimen de taille moyenne. — Konieprus — f2. D vues: a—b—c—d—e.
Orthis pseudo-stolata. Bar. . . . EF Jeune spécimen. — Konieprus — f2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Orthis occlusa. Barr. . . . . . . . F Voir PI. 58—61.
Spécimen de taille moyenne, remarquable par les apparences de son test. — Konieprus — f2, 3 vues: b—d—e de grandeur naturelle, 2 vues: A—C grossies.
id. fragment du test grossi.
PI. 195. (suite)
Fig Etage
VL Orthis praecursor. Bar. . . . . . F Voir PL 58—61.
1. Jeune spécimen, dont le test se décompose en plusieurs lamelles également granulées. — Konieprus — f2. 2 vues: a—b.
f. èd. fragment du test grossi pour montrer ses apparences manifestées par la décomposition.
2e. Autre spécimen de taille moyenne, conservant une partie de la lamelle externe du test. — Xonieprus — f2.
2f. 24. fragment du test grossi, montrant les ornements de la lamelle externe.
Orthis énelyta. Bar... . . . . . . . D Voir PI. 67—108.
3C. Moule interne, montrant les impressions musculaires. Il reste le long des bords une partie du test en décomposition, — Chrustenitz — 44.
3f. 24. fragment du test en décomposition, montrant la trace des stries longitudinales de la surface couverte de scrobicules.
VII. Orthis sfolata. Barr. . . . . . . . E Voir PI
a. Valve ventrale isolée, dont le bord droit à été étalé
par la compression, tandisque la partie centrale conserve son relief, — Listice — e2.
1A. id. grossie.
1g. id. section médiane, longitudinale.
2a. Autre valve conservant son relief, mais dont les bords extrêmes sont aussi un peu aplatis — Lodenitz — e 2.
2f. id. partie de la surface grossie, montrant la bande médiane, caractérisée par des stries plus fines dans un faible sinus.
3. Autre valve isolée, dont les bords ont été aplatis, tandisque la partie centrale reste en relief. — Listice — 62.
2 vues: A—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
id. section médiane, longitudinale.
mn 99
. 44, fragment du test dépouillé de sa lamelle externe et montrant la lamelle interne couverte de scrobicules.
NB. La bande médiane, caractéristique de cette espèce, n’est bien indiquée que sur la fig. 2f. Elle n’est pas suffisamment reconnaissable sur les autres figures.
Fig. Etage VIIL Orthis ellipsoides. Barr. . . . . . D Voir PI. 61.
1e. Moule interne montrant les apparences du crochet. — Praskoles — 44.
2a. Moule interne montrant les impressions musculaires. —
Prasloles — 44.
IX. Orthis neglecta. Bar... .....#F
Variété de Orthis occlusa. Barr.
Voir PI. 58—60.
1. Valve isolée de taille moyenne, conservant la plus grande partie de son test. — Konteprus — f2.
1f. 24. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
2. Valve isolée, un peu plus grande et conservant une partie de son test. — ÆKonieprus — F2.
3. Autre valve isolée de la plus grande taille, conservant une partie de son test. Elle montre, dans la partie médiane, la bifurcation des côtes principales, qui caractérisent cette variété. — Konieprus — 2.
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Notations habituelles,
ä& — coquille vue par la valve ventrale. d — coquille vue par le front. D — coquille vue par le côté. @ — coquille vue par les crochets. @ — coquille vue par la valve dorsale. £ — test grossi.
Fig Etage Fig.
I. Orthis elegantula. Dalm . . . . . E | 3f. ‘d. fragment d'une lamelle interne, grossi pour Voir PI. 65. | montrer la granulation.
| 4, Valve ventrale conservant la plus grande partie de son test. Les 2 branches divergentes en forme de chevron n'existent pas dans la nature et on voit seulement une légère flexion de la surface, produite par la compression.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Moule interne d’une valve ventrale
à 2 vues: a—b de grandeur naturelle.
2€. Autre moule interne de la valve dorsale, de plus x | 8 Defite taille: 1 vue: À grossie.
2C. id. grossi 6a. Autre moule interne d’une valve ventrale. GA. id. grossi.
Les spécimens figurés dans cette case sont tous de petite taille et proviennent d’une couche particulière, schisteuse, de Dlauha Hora, remplie de débris et représentant l'horizon de e 2. |
1e. Moule interne de la valve dorsale de grandeur na- | turelle,
1C. id. grossi.
1g. 2d. section longitudinale.
3. Valve dorsale conservant une partie du test en décomposition.
2 vues: b—€e de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Ac.
EXPLICATION
suite
Etage
Orthis Drahowiensis. Barr.. . D
Voir PI. 61.
Moule interne de la valve dorsale. — Mt. Drabow — d 2.
3 vues: b—c—e.
Orthis consanguinea. Barr. F Valve isolée, dorsale. — XKonieprus — f2.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
1 vue: C grossie.
Orthis Gervillei. Barr... F
Voir PI. 58—60.
Valve ventrale, très fortement bombée et ornée de gros plis — Konieprus — f2.
2 vues: a—b.
Valve dorsale isolée, trouvée avec la précédente et offrant de même de très gros plis. — Konieprus — F2.
. D Moule interne, conservant la trace des ornements du test. — ÆEnvirons de Rokitzan — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
Obolus? Rokilzanensis. Bar..
Valve ventrale isolée, conservant son test. — Dworelz — e2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Orthis? cèrculus. Barr.
DES FIGURES
Fig.
ET
Etage
Orthis redux. Par. . D Voir PI. 66—143.
Valve dorsale isolée, conservant son test. — Chemin
creux de la Bruska, à Prague — 44.
id. grossie.
id. vue de profil.
Spécimen irrégulier. Moule interne représentant les 2 valves associées. — Trubsko — 42.
3 vues: a—b—€ de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
. Autre moule interne, représentant les 2 valves asso-
ciées. — Trubsko — A2.
3 vues: a—b—e€ de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Orthis 2ncola. Barr. . D
Voir PI. 71.
Valve dorsale, un peu concave, conservant son test en décomposition, comme les valves dorsales, qui suivent. Le contour montre la trace des pointes, qui prolongent les côtes de la surface. — Sa. Benigna — d1.
id. grossie.
id. section médiane, longitudinale.
Valve dorsale? isolée, montrant les côtes de la surface prolongées en pointes en dehors de la valve. Les impressions ovalaires internes sont figurées d’après des apparences douteuses. — Sta. Benigna — d1.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
1 vue: C grossie.
Autre valve dorsale ? isolée, montrant l'impression du crochet et les mêmes apparences des ornements. — Sta. Benigna — d1.
id. grossie.
Autre valve dorsale? isolée, montrant l'impression du crochet sous une apparence un peu différente de la précédente. Le contour montre la trace des mêmes ornements. — Séa. Benigna — 41.
2 vues: b—€ de grandeur naturelle.
1 vue: C grossie. Les pointes du contour ont été oubliées. Valve ventrale isolée, montrant les impressions musculaires dans la région du crochet et l'empreinte externe de l’aréa. Mêmes ornements sur le contour. — Sta. Benigna — d1.
2 vues: a—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Pb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage L Strophomena pomavm. Barr. E Valve isolée, conservant une partie du test. — Karlstein — e2.
2 vues: a—e.
g. 2d. section médiane, longitudinale.
IL Orthis déstorta. Barr. F Voir PI. 58—60—107.
1. Valve ventrale isolée. Moule interne. Ce spécimen est remarquable par les difformités visibles sur sa surface. — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e.
Strophomenn comilans. Barr. G Voir PI 56.
2a. Valve ventrale isolée, dont le test en décomposition
permet de voir les scrobicules sur les lamelles internes. — Branik — g1.
2A. id. grossie.
III. Strophomena neutra? Barr. F
Spécimen conservant ses 2 valves avec une partie du test. Le contour est endommagé. — XKomieprus — F2.
3 vues: a—b—<c.
Valve isolée, de forme aigue. Moule interne conservant l'impression des ornements du test. — Zahorëan — 44.
id. grossie.
Rhynchonella? oriens. Barr.
id. section médiane, longitudinale.
Barr. E
Valve isolée, montrant son test en décomposition. — Dlauha Hora — e2.
. id. grossie.
Orthis dividens.
id. section médiane, longitudinale.
EXPLICATION
PI. 127. (suite)
Fig. Etage Orthis ellipsoides. Barr. . . D Voir PI. 61—108—125.
3C. Valve dorsale isolée, de petite taille. Moule interne. — Trubin — 43.
3C. ?d. grossie.
3g. id. section médiane, longitudinale.
V. Orthis germana. Barr. E
da. Valve ventrale isolée, conservant une partie de son test. — Dlauha Hora — e2.
1A. ÿd. grossie.
1g. id. section médiane, longitudinale.
Orthis comparilis. Barr. . D
2a. Valve ventrale isolée, de petite taille. Moule interne. — Réepora — 45. — (Schistes au-dessus de la colonie d’Archiac.)
2A. id. grossie.
2g. id. section médiane, longitudinale.
Orthis hians. Barr. . E
3a. Valve ventrale isolée. Moule interne. — Colines entre Luëetz et Bubowitz — e2.
3A. d. grossie.
id. section médiane, longitudinale
Orthis cardiolina. Barr. . E 3a. Valve isolée, conservant son test. — ZLochkow — e 2, 3A. id. grossie.
3g. 1d. section médiane, longitudinale.
DES FIGURES
Fig VII. Orthis Myrmido. Bar. . . . . .
Voir PI. 64.
da. Valve isolée. Moule interne montrant des scrobicules très prononcés. — Dlauha Hora — e2.
ad: grossie. — Par erreur, la figure montre des
granules, au lieu des scrobicules.
1g. id. section médiane, longitudinale.
Orthis fasciatlula. Barr.. . D Voir PI. 70.
2a. Valve isolée. Moule interne, conservant l'impression des ornements du test. — Chrustenitz: — d4.
2A. id. grossie.
2g. id. section médiane, longitudinale.
Orthis gr'anuligera. Bar. . D Voir PI. 70.
3e. Valve dorsale. Moule interne. — Trubin — 43. 3C. id. grossie.
3g. id. section médiane, longitudinale.
IX. Pentamerus diffidens. Bar. . E
Valve isolée, globuleuse, conservant une partie du test. — Wohrada — e2.
3 vues: a—b—e.
f. id. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
Valve ventrale isolée, conservant une partie du test. — Wohrada — e2.
2 vues grossies: A—E.
Cette dernière vue ÆE montre la cavité interne entre 2 lamelles.
id. fragment de la surface d’une des lamelles, grossi pour montrer ses ornements.
Autre valve dorsale isolée. — 2 vues grossies: A—E, La vue E permet de reconnaître la cavité interne, remplie par la roche.
Cyrtina? praecox. Bar... . . ..
Wohrada — e2.
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Notations habituelles.
& — coquille vue par la-valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Strophomena emarginata. Barr. G Voir PI. 45.
Valve isolée, ventrale, conservant une partie de son
test, vers le. contour, tandisque- la partie centrale
montre le moule interne couvert de scrobicules très
prononcés. — Duworetz — g1.
id. grossie.
Strophomenna solaris. Barr.. .E—F Voir PI. 57.
Valve isolée, ventrale, conservant son test. — Æo-
nieprus. — #2.
id. section médiane, longitudinale.
id, valve grossie pour montrer ses ornements. id. vue par le crochet et grossie.
Jeune spécimen. Valve ventrale, conservant son test. — Dlauha Hora — e2.
id. section médiane, longitudinale.
id. valve grossie pour montrer ses ornements. id. vue par le crochet et grossie.
Valve isolée, conservant son test. — St. Jvan — e2.
id. section médiane, longitudinale.
id. valve grossie pour montrer ses ornements. On remarquera que la granulation est très faible sur ce spécimen.
id. vue par le crochet «et grossie.
Fig.
E sf.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage Strophomena Dicuspis. Bar.. . . E Valve isolée, ventrale, conservant une partie du test, réduit à une lamelle interne. — Lodenitz — e2. id. section médiane, longitudinale.
id. valve grossie.
id. fragment de la surface plus fortement grossi pour montrer les scrobicules.
Fig.
gs
suite
Etage
Strophomena Phillipsi. Barr. . . E
Valve isolée, dorsale, vue par sa paroi interne finement granulée. Texture lamelleuse. Dans les lacunes du test, on voit l'impression extérieure de la valve. — Sedletz — e2.
NB. La ligne cardinale est raccourcie des deux côtés par la brisure non indiquée des angles latéraux. id. section médiane, longitudinale.
id. fragment de la surface grossi. La partie inférieure à droite montre la granulation de la paroi interne et le reste de la figure, l'impression externe du test.
Valve ventrale, vue par la paroi interne granulée. — St. Tvan — e2.
ad. section médiane, longitudinale.
ad. fragment du test grossi, pour montrer sa granulation.
Valve dorsale. Paroi interne granulée, montrant les impressions musculaires dans une lacune. — Collines entre Luëetz et Bubowitz — e2.
id. section médiane, longitudinale.
Valve isolée, ventrale, conservant son test. — AR£epora — e2.
. id. grossie.
id. section médiane, longitudinale.
Valve ventrale de très petite taille, conservant son test. — Dlauha Hora — e2.
id. grossie.
Strophomena plicatilis. Bar. . . E Voir PI. 48.
Valve isolée, ventrale, conservant son test. — R£epora — e2.
id. section médiane, longitudinale.
. id. valve grossie.
Autre valve isolée, ventrale, conservant son test. — Réepora — e2.
id. section médiane, longitudinale.
NB. Le caractère sur lequel cette espèce est fondée, est très distinct sur les 2 spécimens figurés, mais il n’a pas été suffisamment indiqué sur les figures. Nous prions le lecteur de consulter les figures d’autres spécimens PI. 48, case II.
Fig.
Strophomena miranda. Bar. . . E Voir PI. 44.
Valve isolée, dorsale, vue par sa paroi interne couverte de granulation. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
id. section médiane, longitudinale.
id. ligne horizontale indiquant la charnière.
id. fragment du test grossi pour montrer sa granulation. Au bas de la figure, à droite, on voit l’impression des stries de la paroi externe.
Strophomena énsolita. Bar... . EF Voir PI. 52—143.
Valve isolée, dont le contour est irrégulier et dont la surface conserve une partie du test. — Xomeprus — f2.
id. section médiane, longitudinale.
id. ligne horizontale indiquant la charnière.
id. fragment de la surface du test, grossi pour montrer ses ornements extérieurs.
id. autre fragment de la surface, montrant les scrobicules sur le moule interne.
Strophomena euglypha. Bar. . . E Voir PL 39.
Spécimen de grandetaille. Valve dorsale, conservant à droite une partie de son test, vu par sa paroi interne granulée. — Collines entre Lodenitz et Bubowitz — e2.
id. section médiane, longitudinale.
ad. fragment de la surface grossi. La partie à gauche représente le test granulé sur sa paroi interne, et la partie à droite l'impression externe de la valve. Valve ventrale. Moule interne, conservant quelques fragments du test. La surface de ce moule montre des nervures ou impressions vasculaires très marquées et elle est couverte de scrobicules. — Sedletz — e2. id. section médiane, longitudinale.
id. fragment de la surface grossi pour montrer les nervures et les scrobicules du moule interne.
ème Vol V PI 126;
JBarrande Syst Sulur de Bo
Humbert lith mp.Len er &
DT ALL ENQU TN
Fig.
Notations habituelles.
ä& — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Spirifer? énfelix. Barr. . . . . . . E
Valve isolée, un peu aplatie par la compression. — Lodenitz: — e2.
2 vues grossies A—EÆ. — L’aréa est un peu trop inclinée sur les figures.
Atrypa obtusa. Bar. . ......EÆ Valve isolée, conservant son test. — Lodenitz — e2.
3 vues: a—b—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Fig.
IT
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Etage
Barr Era D
Valve isolée, conservant son test. — Lieben — d4.
2 vues:
Discina? miranda.
a—b de grandeur naturelle.
2 vues: A--E grossies. — Le crochet est plus rapproché du bord dans la nature, que sur les fgures grossies,
. Atrypa abscondita. Barr... . . . . D
Spécimen composé des 2 valves accolées par la charnière. Moule interne, montrant les impressions. — Leiskow — 45.
a—€ valves de grandeur naturelle.
g. section médiane longitudinale des 2 valves.
La valve ventrale bombée est représentée par 3 vues grossies: A—D—E et la valve dorsale creuse par la vue grossie C.
PI. 129. (suite)
Fig.
V. Atrypa granulifera. Bar
Voir PI. 19.
Spécimens de la bande f2.
1. Jeune spécimen irrégulier. — Konieprus — f2. 3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
1 vue: C grossie.
2. Spécimen de taille moyenne et de forme allongée. — Konieprus — f2.
2 vues: b—e.
Spécimen contrastant par sa forme arrondie et conservant une partie du test. — ÆXonieprus — f2. a—C:
Spécimen bien développé et de forme allongée, un peu irrégulière. — Konieprus — f2.
2 vues: a—c.
Spécimen arrondi, montrant un sinus très prononcé sur la valve dorsale, — Konieprus — f2.
Spécimen de taille ordinaire et de forme arrondie. — Konieprus — ?2.
3 vues grossies: A—B—C, f. 2d. fragment du test plus fortement grossi pour mon-
trer ses ornements.
Spécimens de la bande e2.
7. Jeune spécimen. Forme régulière, — Zmrzlik — e2. 3 vues: a—b—c.
Sc. Spécimen de petite taille, un peu allongé. Moule | interne montrant un sinus médian, très prononcé. — Zmrelik — e2.
Autre spécimen arrondi. — Zmrelik — e
a. moule interne de la valve ventrale.
€. valve dorsale conservant son test.
10a. Spécimen plus grand. Moule interne. — Zmrelik —
11. Spécimen de grande taille, un peu irrégulier, conservant quelques fragments du test. — Zmrelik — e 2.
3 vues: a—b—<c.
12. Spécimen de taille moyenne, mais remarquable par son épaisseur. — Zmrzlik — e2.
2 vues: a—b.
13a. Spécimen de taille moyenne, conservant son test. — Zmrelik — e2.
3 vues grossies: AB (!.
f. id. fragment du test montrer ses ornements.
plus fortement grossi pour
VL Eichwaldia Bohemica. Barr. E Voir PI. 81.
a. Valve ventrale, un peu comprimée. — Collines entre
Lodenitz et Bubowitz — e2.
f. id. fragment du test fortement grossi, pour montrer ses ornements.
VII. Merista Hecate. Barr
Voir PI. 12—93.
Spécimen conservant son test en décomposition fibreuse. Il montre, près du crochet, les 2 lamelles obliques et il porte un pallium très étendu vers le front. — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—c.
f. id. fragment de la surface grossi pour montrer ses apparences.
VIIL Atrypa optata. Bar.. E
Voir PI. 112.
Série de 6 spécimens provenant de la même couche schisteuse de Lodenitz — e2.
Ils sont tous plus ou moins écrasés par la compression, surtout dans la partie frontale de la coquille. Ces spécimens sont choisis de manière à montrer le nombre des plis variable dans le sinus de la valve ventrale. Nous ne pouvons pas cependant les compter éxactement, à cause de l’effet de la compression. Mais on voit dans tous les cas, que le nombre de ces plis est variable, sans être en rapport exact avec la taille des individus.
. Toutes ces valves paraissent ventrales. Chacune d'elles est représentée par une figure et une section médiane longitudinale.
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æ — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage Rhynchonella Henrici. Bar... . . F
Voir PI. 25—37—131.
Tous les spécimens de cette espèce et de ses variétés ont été trouvés sur l'horizon de la bande f2 entre Konieprus et Mnienian.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
” Etage Varietas laminaris. Barr.. . . . . . FE
Cette variété est caractérisée par sa forme très aplatie et tranchante au front, tandisque le rebord persiste sur les 2 côtés de la valve ventrale et même sur le front.
4 spécimens, ordonnés suivant leur taille, sont représentés chacun par 3 figures, savoir :
vue normale de la valve ventrale.
section médiane, longitudinale, des 2 valves. section verticale transverse, vers le milieu de la longueur, montrant le rebord de chaque côté.
PL 130. (suite)
Fig.
Etage EF
Cette variété est caractérisée par l’échancrure du rebord vertical de la valve ventrale, au droit du front.
4 spécimens, ordonnés suivant leur taille, sont représentés chacun par 3 figures, savoir:
vue normale de la valve ventrale.
vue normale de la valve dorsale.
vue normale du côté frontal.
Varietas excisa. Barr. . . . . . .
Les vues d montrent l’échancrure du rebord au droit du front, tandisqu’il persiste sur les lignes latérales dela valve ventrale. -
On remarquera, que les spécimens 1—2—3 présentent la forme d’une variété aplatie et longue, que nous figurons sous le nom de Var. extenuata, case IV.
Le spécimen fig. 4 appartient à la forme typique ordinaire et présente un front élevé, au sommet duquel on voit l’échancrure du rebord.
Cette échancrure n’a pas été suffisamment indiquée sur les autres figures de la rangée supérieure.
IV. Varietas extenuata. Bar.. F
Voir PI. 37.
Cette variété est caractérisée par la faible épaisseur | de la coquille, dont le front présente cependant une | paroi verticale comme les bords latéraux.
Forme large. |
Chacun des 4 spécimens figurés est représenté par 3 vues normales, soit a—€—d, soit a—b—d.
Forme longue.
Chacun des 4 spécimens figurés est représenté par 3 vues normales, soit a—b—d, soit a—€—d, soit bc—d.
Dans ces 2 cases, les fig. d montrent que le côté | frontal est déprimé à tous les âges, aussi bien pour |
la forme longue que pour la forme large.
Fig.
_V. Forme typique longue.
Nous figurons dans cette case une série de 7 spéeimens, qui montrent tous:.la forme longue. de la coquille, associée avec une grande épaisseur. Cependant, il n'existe pas de relation constante entre ces 2 dimensions de la coquille. enr
Les figures normales: 4a—€-—d—e, auxquelles nous avons adjoint les 2 sections verticales g et h,. représentent celui de nos spécimens, qui réunit an plus haut degré les dimensions typiques en longueur et en épaisseur. SACS pe : £
Les autres spécimens représentent divers âges, dans lesquels l’épaisseur est prédominante, mais toujours avec une longueur correspondante de la coquille, comme dans le type 4a. Ces spécimens offrent divers états de conservation, avec ou sans test. Plusieurs sont réduits à la vue normale d, tandisque d’autres sont représentés par 2 vues normales b—d ou d—e.
Forme typique large.
Nous figurons dans cette case une série de 4 spécimens, représentant la forme large de la coquille.
Les figures normales: #a—b—e—d—e et la section verticale h exposent les dimensions d’un spécimen, que nous considérons comme typique.
Les autres spécimens fig. 1—2—3 représentent la prédominance plus ou moins marquée de la largeur de la coquille.
Le spécimen 3a—d—B-—D peut étre considéré comme offrant la limite entre la forme large et la forme longue, principalement à cause de son épaisseur.
Le test de ce spécimen étant parfaitement conservé, nous montrons ses ornements très délicats par les fig. B—J). Sur cette dernière, on voit distinctement la limite, à laquelle s'arrêtent les stries en chevron.
Sur la fig. B, les stries très fines, parallèles à la commissure, qui ornent la surface non occupée par des plis, n’ont pas été suffisamment indiquées par le dessinateur.
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Notations habituelles.
æ — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Rhynchonella Henrici. Bar. . . F
Voir PI. 25—37—130.
_ Tous les spécimens de cette espèce et de ses variétés ont été trouvés sur l'horizon de la bande f2 entre Konieprus et Mnienian.
I Varietas excavala.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
PAT
Cette variété est caractérisée par une rainure verticale très-marquée, oceupant une partie variable de
Ja largeur du front et s'étendant sur toute l'épaisseur _des 2 valves.
Chacune de celles-ci se trouve donc échancrée au front.
Pour chacun des 4 spécimens figurés et qui représentent divers âges, nous exposons 2 ou 3 vues normales, a—€—4 ou a—b—d.
Les spécimens fig. 2 et 4 sont irréguliers.
Fig.
AD 5d.
DL. (suite)
Etage Varietas vellerosa. Barr... . . . . . .F
Cette variété est caractérisée par une modification dans ses ornements, qui sont traversés par des rainures arquées et obliques, sur la valve ventrale et sur la valve dorsale. Ces rainures symétriques, à partir des bords, ne se rejoignent pas sur le milieu des valves.
Pour chacun des 3 spécimens exposés, nous fgurons 3 vues normales: a—b—e.
Les spécimens fig. 2—3 représentent des formes typiques, avec leur épaisseur habituelle. Au contraire, le spécimen fig. 1, dont l'épaisseur est réduite, représente la variété extenuata PI. 130.
Spécimens ornés d’un pallium.
Valve dorsale, sur laquelle on voit un pallium concentrique très prononcé, outre un rhombe aussi saiïllant dans le voisinage du crochet.
Spécimen plus petit, portant un pallium prononcé mais réduit, sur chaque valve.
2 vues: a—€ de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Apparences sous le test.
Spécimen vu par le front. Dans une lacune de la lamelle externe, dans la moitié gauche, on voit une lamelle interne, ornée de rainures longitudinales parallèles, qui correspondent avec les divisions de la paroi externe.
id. grossi.
Spécimen plus petit, dépouillé du test au-dessous de la commissure. Sur la surface du moule interne on voit des impressions vasculaires, ou nervures anguleuses.
id. grossi.
Spécimen moins élevé, dépouillé du test au-dessous de la commissure des valves. La surface du moule montre des lignes ou nervures, qui diffèrent de celles du spécimen précédent.
id. grossi.
Autre spécimen de forme plus large. Moule interne. La surface au dessous de la commissure montre des lignes ou nervures d’une apparence un peu différente des précédentes par leur bifurcation.
id. grossi.
Fig.
Spécimens montrant les impressions musculaires et les impressions vasculaires ou nervures, sur le moule interne.
Spécimen de forme large. Moule interne montrant les impressions sur les valves ventrale et dorsale, ainsi qu'un réseau de nervures.
2 vues: a—c.
Spécimen montrant les impressions et nervures sur la valve ventrale.
Autre spécimen montrant les impressions et nervures sur les 2 valves.
3 vues: a—b—c.
Autre spécimen. Moule interne montrant les impressions sur les 2 valves.
2 vues: a—c.
Spécimen plus jeune, montrant les impressions très distinctes, sur le moule interne des 2 valves.
2 vues: A—C de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Spécimen plus jeune et de forme longue. Moule interne montrant les impressions sur la valve dorsale. id. grossi.
Spécimen de taille moyenne. Moule interne montrant les impressions sur les 2 valves.
2 vues: a—€ de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie,
Spécimens insymétriques.
Spécimen de faible épaisseur, appartenant à la va-
riété extenuata. Il présente un plissement sur l’un des côtés, vers le front.
5 vues: a—b—c—d—e.
Autre spécimen de faible épaisseur, qui pourrait être aussi associé à la variété extenuata. Il présente un
côté de la coquille beaucoup plus développé que le côté opposé et déprimé.
5 vues: a—b—ce—d—e.
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Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Atrypa reticularis. Linné. sp. . E
Voir PI. 19—109—135—147.
Tous les spécimens figurés sur cette case sont destinés à montrer un appareil en chevron, denticulé, qui se manifeste par la décomposition. Les branches de ce chevron embrassent le crochet de la valve dorsale. Les seules différences entre ces spécimens de taille diverse, proviennent de l’état de décomposition.
Le même appareil a été figuré dans un spécimen de Atrypa comata PI. 88, mais il n’a pas été bien exposé.
Tous les spécimens figurés ont été trouvés sur l'horizon de la bande e2. Celui qui porte le No. 1 provient de Dlauha Hora et tous les autres des environs des rochers de Kozel.
Chaque spécimen est représenté par 2 figures, dont lune est partielle et grossie.
Les spécimens figurés sur cette case sont destinés à montrer, les uns les impressions musculaires sur le moule interne de la valve ventrale, et les autres, les impressions correspondantes sur le moule interne de la valve dorsale.
Nous rappelons que, sur nos Pl. 19—109, nous avons déja représenté, par un assez grand nombre de figures, les impressions de la valve ventrale. Au contraire, les impressions de la valve dorsale n’ont pas été suffisamment représentées. Nous réparons ce manque par les figures de divers spécimens, exposées sur les cases II—III.
Les impressions de la valve ventrale sont représentées par les spécimens:
Kozel.
St. Ivan.
Kozel.
Kozel.
Les impressions de la valve dorsale sont représentées par les figures:
1e. | Se.
5e. | se.
Tous ces spécimens proviennent de Æozel — e2.
Malgré l’analogie, qui existe entre les impressions figurées soit pour la valve ventrale, soit pour la valve dorsale, on reconnaît entre elles de notables diftérences.
habituelles.
Fig.
al
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Les 5 spécimens figurés sur cette case sont destinés à montrer une nouvelle apparence, qui se manifeste sur le moule interne de la valve dorsale. Cette apparence consiste dans 2 bandelettes accolées, qui s'étendent à partir du crochet jusqu'à environ + de la longueur de cette valve. Chacune d’elles figure une série de tuiles imbriquées, dont le diamètre augmente très faiblement à partir du sommet. D’après la taille des individus figurés, il serait difficile d’attribuer cette apparence à leur âge. Elle est évidement en connexion avec les apparences figurées sur les valves dorsales de la case II.
Pour les 3 principaux spécimens, fig. 2—3—4, nous figurons un grossissement de la partie qu’occupent les bandelettes.
Tous les spécimens proviennent des environs de
Kozel — e2.
Spécimens remarquables par quelque particularité.
Spécimen de taille moyenne, conservant une partie de son test. Vers le bord, les lamelles composant ce test se recouvrent en forme de tuiles creuses. Cette apparence est très prononcée. — Collines entre Luëetz et Lodenit: — e2.
2 vues: a—b.
id. fragment du test grossi pour montrer les ornements. Spécimen de moyenne taille, remarquable par la forme très bombée de sa valve dorsale, qui tend à figurer un bourrelet très saillant vers le front. — Zodenîitz — e2.
2 vues: a—d.
Spécimen de taille ordinaire, mais remarquable par son épaisseur. — Ænvirons de Kozel — e2.
3 vues: a—b—d.
id. fragment de la surface grossi. Il est pris sur la face latérale, près de la commissure des valves fig. b et il est destiné à montrer les lamelles très nombreuses du test, superposées et dont les bords sont festonnés.
Spécimen de taille moyenne, remarquable par les plis qui se manifestent dans le voisinage de la région frontale, surtout sur la valve ventrale. Lodenitz — e2.
4 vues: a—b—c—d.
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
JP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage L Atrypa Thetis. Barr.. . . E-F-G
Voir PI. 86.
Bien que cette espèce ait été figurée par beaucoup de spécimens sur la planche citée, comme ils proviennent tous de la bande f2, nous croyons utile d'exposer un ensemble d'individus, qui la représentent dans les bandes e1—e2—f2—21—23.
Le spécimen fig. 1 a—b—e—d—e, trouvé à Butowitz dans la bande e1, est unique. Il paraît se distinguer par une rainure médiane sur la valve dorsale, mais nous la retrouvons sur le spécimen fig. 7 de la bande f2.
Les 4 spécimens suivants fig. 2—3—4—5 caractérisent la bande e2 et ils proviennent de la montagne Îlauha Hora. Chacun d'eux est représenté par 3 figures:
Les spécimens fig. 3—5 présentent au bord du bourrelet la cicatrice, que nous avons figurée pour
divers individus de f2 sur la PI. 86. Au contraire, |
les spécimens fig. 2—4 montrent le bord de leur bourrelet sans cicatrice et tranchant, comme la plu-
part des individus de f2, notamment ceux que nous |
présentons sur la même Pl. 133.
Les spécimens placés au-dessous, fig. 6—7—8, proviennent de la bande f2 et de Xonieprus. Ils offrent des contrastes dans leur taille et leur épaisseur. Le plus petit fig. 7 porte une rainure sur son bourrelet, comme l’exemplaire fig. 1 de Bulowitz — el.
Le plus grand, fig. 8, nous montre son test en dé- |
composition fibreuse, représentée sur la fig. 8 f.
Le spécimen fig. 9©—A—C—D—E à été trouvé dans la bande g1, près de Choteëz. Il conserve son test en décomposition fibreuse, exposée par la fig. Pf. On voit une cicatrice sur le bord de son bourrelet.
Le spécimen fig. 10b—A—C-—D-—E provient de la bande g3 et de Æluboëep. Sa surface est
semblable à celle de presque tous les spécimens |
figurés.
du test.
La fig. 10f montre la structure fibreuse
habituelles.
d — coquille vue par le front.
| @ — coquille vue par les crochets.
| f — test grossi.
Fig. Etage
IL Strophomena Aesopea. Barr.. F
Voir PI. 92:
Tous les exemplaires proviennent des environs de Konieprus — f2.
Valve isolée, un peu irrégulière, supposée ventrale
à cause d’une apparence de sinus sur sa surface. 3 vues: a—b—e.
2. Autre valve isolée, presque régulière, considérée comme dorsale, à cause d’une faible apparence de bourrelet sur sa surface.
2 vues: b—e.
3. Autre valve isolée notablement irrégulière. Elle est considérée comme ventrale, à cause d’une faible apparence de sinus sur sa surface.
2 vues: a—e.
A, Spécimen conservant ses 2 valves, irrégulières et
bosselées, surtout la valve que nous considérons comme ventrale. .
6 vues: a—b1—b2—c—d—e.
Les cavités, qui existent sur la valve ventrale, sont profondes et contrastent avec la surface beaucoup moins tourmentée de la valve dorsale.
Les fragments du test, dans les divers spécimens figurés, s'accordent à montrer des stries longitudinales, un peu irrégulières.
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I Atrypa Philomela. Bar.
XPLICATION DES FIGURES.
- : | ä& — coquille vue par la valve ventrale. | Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage . E—-F Voir PI 84—145.
Sur la planche 84 citée, nous n’avons figuré que des spécimens de la bande f2, provenant de Konieprus. Nous en figurons encore 3 de la même localité, pour les comparer à ceux de la bande e2 provenant des collines entre Luëetz ct Lodenite.
Les 3 spécimens de la bande @2 sont représentés | par les fig. 1—2—3. (Chacun d’eux est exposé par | 3 ou 4 vues normales:
fla=p=cd | a—b—c.
On distingue parmi eux la forme longue et la
forme large.
3 spécimens de la bande f2 sont représentés par les fig. 4—5—6 et par les mêmes vues normales:
a A CD.
Ces formes, ronde, allongée ou triangulaire ont été choisies pour montrer les variations, que les individus | coexistants présentent dans cette bande. |
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
ff — test orossi.
Etage
Merista Calypso. Barr. . . . . . F Voir PI
Spécimen de forme un peu plus large que les spécimens typiques figurés sur la planche 12 citée. Il est destiné à montrer des lignes longitudinales, creuses sur la partie exposée du moule interne. — Konicprus — F2.
2 vues: ab de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
Atrypa°? énanis. Bar. . . . . . . . D
Valve isolée de petite taille, conservant son test très net. — Leiskow — 45.
2 vues grossies:
PI. BL (suite)
Etage
Fig
1II. Atrypa Zénguala. \. Buch..
Voir PI. 14—147.
1—2 pique sont figurés pour montrer les impressions et nervures sur le moule interne de la valve ventrale. Ils proviennent tous de la montagne Dlauha Hora et de la bande e2.
Chacun d'eux est représenté par 3 ou 4 vues, | P |
indiquées par les notations ordinaires.
Sur les figures grossies 1A—2A-3A, on re- | marquera que les apparences du moule interne ne |
sont pas identiques.
spécimens de petite taille et de forme ty
. H°} VIIL Merista Herculea.
pour chacun d’eux qu’une vue de grandeur naturelle |
et une vue grossie. — Hostin — h1.
3. Valve isolée conservant une partie de son test. Nous supposons qu’elle appartient à la même espèce, parcequ’elle provient des mêmes schistes et de la localité de Srbsko, contigue à la précédente.
On remarquera l’analogie entre les impressions du moule interne de cette espèce et celles qui ont été figurées PI. 28 pour Aérypa? navicula Sow.
Atrypa Zelia. Bar. E
Voir PI. 90—151.
Spécimen de taille développée. Moule interne. — Collines entre Luëetz et Lodenit: — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Fig. Etage VI. Spirifer? contritus. Bar. . . in Spécimen mal conservé, mais montrant les principaux caractères. — Kozel — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
| VIL Atrypa confertlissima. Barr.. F
Valve isolée, conservant son test, caractérisé par des stries longitudinales très fines et très serrées. — Environs de Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e.
f. id. fragment du test grossi.
Barr CRE
Voir Pl. 10—13.
Les spécimens figurés sur la planche 10 provenant tous de la bande f2 et des environs de Konicprus, nous croyons devoir représenter quelquesuns de ceux de la bande @2. Ils proviennent des collines entre Lodenitz et Bubouwite.
Le spécimen fig. 2 de taille moyenne est représenté par D vues:
a—b—ce—d—e.
Le spécimen le plus grand, fig. 1, par 3 vues: a—b—e et le plus petit, fig 3, par 3 vues:
JBarrande Syst Silur. de Bohème Vol V PL 134.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
BP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage |
Atrypa reticularis. Linné sp. E
Voir PI. 19—109—132—138—147.
Spécimen remarquable par un pallium prononcée dans la région du crochet, outre plusieurs autres faiblement indiqués. Moule interne montrant un bourrelet un peu insymétrique. — Xonieprus — f2.
5 vues: a—b-—c—d—e.
Merista passer. Barr. . . . .
Voir PI. 12—14—94—142.
Spécimen de petite taille, remarquable par la superposition d’une série de palliums très prononcés. — Dlaula Hora — e2.
4 vues grossies: A—C—D—-E.
Retzia Æaidingeri. Par.
Moir PI. 32—93: Spécimen remarquable par un pallium très proéminent dans la région du crochet. — Konieprus — F2. 5 vues: a—b—c—d—e.
id. fragment du test grossi.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
É — test grossi.
Etage
Atrypa Cephe. Bar. F
Spécimen unique, de petite taille, conservant une
grande partie de son test. — ÆXonieprus — f2. 4 vues grossies: A—€- THE.
Atrypa matercula. Bar. F
Voir PI. 34—1153.
Jeune spécimen irrégulier et remarquable par un pallium très prononcé dans la région du crochet. — Konieprus — F2.
4 vues grossies: AC D-E, . Rhynchonella n2ympha. Bar. . | F Varietas pseudo-livonica. Bar. . |
Voir PI. 29—155.
Jeune spécimen de forme régulière et tres remarquable par le pallium prononcé, qu'il présente autour du crochet de la valve dorsale bien conservée. La région correspondante de la valve ventrale est un peu endommagée. — Xonieprus — f2.
4 vues grossies:
Fig.
VIII. 1c. Spécimen de taille moyenne
Aa.
Ge.
les impressions musculaires et les nervures sur les 2 valves. — Hluboëep — g1 — couches à silex norwrs.
3 vues: a—b—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Autre spécimen de méme taille. Moule interne montrant les impressions musculaires et nervures sur les 2 valves. — méme localité.
3 vues: a—b--c de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Valve dorsale montrant les impressions musculaires. — Âonieprus — f2.
id. grossi.
Autre spécimen de grande taille, montrant une semblable apparence sur la valve dorsale. — Xonie-
id. grossi.
Autre spécimen de petite taille, montrant des apparences un peu différentes. — Konieprus — F2.
id. grossi.
Autre spécimen de petite taille. Valve ventrale montrant la petite cavité caractéristique sur le moule interne, derrière le crochet. — Konieprus — f2. id. grossi.
Spécimen de forme allongée, dont le test présente une lacune, dans laquelle le moule interne montre des nervures longitudinales. La petite cavité caractéristique derrière le crochet n’est pas visible, peutètre faute d’une décomposition suffisante. — ÆXonieprus — F2.
id. grossi.
Valve isolée, de petite taille et dont la nature spécifique reste indéterminée. L'absence du sinus montre que c’est une valve dorsale et nous voulons faire remarquer, qu’elle présente derrière le crochet une fossette double, comparable à celle de la valve opposée ou ventrale dans Aérypa obovata. — Dlauha Hora — e2.
id. grossie.
Fig.
1. Spécimen de taille ordinaire, conservant son test, avec des stries transverses serrées. — Æonieprus — f2.
2 vues: a—e de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Autre spécimen de même taille, conservant seulement quelques fragments du test, avec des stries trans-
verses très fines. — Æonieprus — f2.
id. grossi.
Spécimen un peu plus grand, conservant son test avec des stries transverses très prononcées. — (Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
2 vues: a—d de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Nous ferons remarquer, que nous avons rapproché ces 3 spécimens, à cause du contraste, qui existe entre les apparences de leur crochet.
Le spécimen fis. 1 montre le crochet de la valve ventrale sans trace de perforation et immédiatement appliqué sur la valve dorsale, :
Dans le spécimen fig. 2, on voit sous le crochet imperforé de la valve ventrale un petit deltidium avec des bords très nets.
Le spécimen fig. 3 montre, comme le premier, le crochet de la valve ventrale appliqué sur la valve dorsale. Mais le sommet de ce crochet semble porter la trace d’une petite perforation, non indiquée sur la figure.
Spécimen de forme allongée, faiblement échancré au front, offrant une épaisseur notable et des stries écartées. — Komeprus — F2.
2 vues: a—bDb de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
Sur cette dernière, nous indiquons sous le crochet l'apparence d’un deltidium.
Spécimen de grande taille et relativement peu épais. — Tetin — g1.
4 vues: a—b—€c—d.
Ce spécimen a été choisi parmi plusieurs autres de la même localité, montrant les dimensions ordinaires. Spécimen de taille moyenne. Moule interne conservant des fragments du test avec ses stries transverses. Par l'effet de la décomposition, ces stries se reproduisent sur le moule interne avec une plus forte intensité. — Hluboëep — g3.
3 vues: a—b—ec.
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Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
BP — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale:
Fig. Etage I. Atrypa énsolila. Barr. . .. . . . . E
Voir-PI. 28—137—147.
de. Valve isolée, de la plus grande taille, conservant sa
traine presque entière. — Lodenitz — e2.
1C. #4. grossie.
2e. Valve isolée, de plus petite taille. — Lodenitz — e 2: 2C. id. grossie.
3e. Valve isolée, de forme allongée. — Lodenitz — e2. 3C. id. grossie.
4€. Autre valve isolée, de forme elliptique. — Zoadenitz — e2.
‘AC. id. grossie.
Nous considérons comme valves dorsales les 4 spécimens, qui précèdent et nous leur adjoignons comme valves ventrales, supposées correspondantes, les 2 valves isolées, qui suivent, trouvées dans la même localité et offrant des apparences analogues.
Ba. Valve isolée. Moule interne. — Lodenitz — e2.
5A. id. grossie.
6a. Valve isolée, plus allongée et conservant son test, comme les spécimens de la valve dorsale. — Zodenitz: — e2.
GA. 74. grossie.
IL Meristella vadtur. Barr... . . . . . EF
Moule interne très bien conservé, qui permet de reconnaitre l'absence d’une gouttière sur le crochet. Sa surface montre aussi sur les 2 valves, une série de nervures rayonnantes. — ÆKonieprus — f2,
5 vues: a—b—c—d—e.
IL Atrypa fugitiva. Bar.. . . :. . . E Voir PI. 84.
da. Valve ventrale d'un spécimen conservant ses 2 valves. — Kolednik — e2.
5 vues grossies: A—B—(C-—D—E.
2a. Valve ventrale isolée. — XKolednik — e2.
2A. id. grossie.
V. Varietas Juno. Bar
Voir PE 16.
Spécimen choisi comme présentant une forme extérieure, presque identique avec- celle de : Merista imitatrix, figurée dans la case IV. Ces 2 formes sont distinguées par la présence de la gouttière dans Merista imitatrix et son absence dans Meristella upsilon, Var. Juno. Dans cette dernière, le moule interne présente, sur chaque valve, une série de ner-
vures analogues à celles de Meristella vultur, case IL. :
Malheureusement ces nervures n’ont pas été conve-
nablement indiquées par le dessinateur. — Hinter- Kopanina — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Formes typiques.
Spécimen de taille moyenne et de notable épaisseur.
Moule interne montrant la conformation du erochet
sans gouttière, et la série des rainures et nervures
sur la surface. — Kozel — e2.
3 vues: a—€—d.
Spécimen de plus grande taille. Moule interne, montrant, outre les apparences indiquées sur le spécimen précédent, la structure interne sous le crochet. — Kozel — e2
3 vues: a—b—c€ de grandeur naturelle,
3 vues: A—C—E gcrossies. Autre spécimen. montrant des apparences analogues à celles du précédent. — Kozel —-e2.
3 vues: a—b—c€ de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—E grossies. à Autre spécimen, dont les valves sont un peu dérangées. Moule interne montrant des impressions et nervures
analogues à celles des spécimens précédents. Le test,
conservé sur le crochet. de la valve dorsale, empêche de reconnaître la structure figurée pour les 2 spécimens précédents. — Kozel — e2,
3 vues: a—€—d.
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
Etage
Rhynchonella Minerva. Bar. E
Voir PI:-32:
Nous figurons dans cette case 2 séries parallèles de spécimens, rangés suivant leur taille décroissante.
Les 5 spécimens de la première série se distinguent par leur forme aplatie, la saillie nulle ou faible du bourrelet et par l’apparence de leur ligne frontale, qui paraît une ligne droite dans le plus jeune et montre un tracé faiblement angulaire dans le plus développé.
Les 5 spécimens de la seconde série se distinguent |
par la forme relativement épaisse de la coquille, par leur bourrelet saillant et par la ligne frontale, notablement quadrangulaire à tous les âges.
Tous les exemplaires figurés proviennent des couches
calcaires de notre bande e2, placées sur les collines entre Luëetz et Lodenitz.
Chacun des spécimens est représenté par les 3 mêmes
vues: b—c—d.
f — test grossi.
Etage
Atrypa comala. Bar. . . . EF
Voir PI. 30—88—147.
Jeune spécimen, de forme allongée, montrant au crochet une perforation très distincte. — Xonieprus — f2,.
id. grossi.
Spécimen de forme allongée, conservant la lamelle externe du test avec des stries très fines. La partie médiane de la valve est saillante comme un bourrelet. — Xonieprus — F2.
id. grossi.
id. fragment du test grossi.
PL
IT. Atrypa simplicissima. PART ENE
suite
Etage
Atrypa énsolila. Bar... .....#F
Spécimen de petite taille, montrant une perforation
au crochet. — Konieprus — F2.
id. grossi.
Jeune spécimen différant un peu du précédent. — Konieprus — F2.
2 vues: a—€ de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Spécimen présentant les 2 valves. Moule interne, montrant seulement la trace de plusieurs palliums. — Vallon de Slivenetz — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Atrypa serva. Barr. E-F
Voir PI. 90.
Spécimen représentant les 2 valves. Moule interne. — Konieprus — F2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Autre spécimen un peu plus petit, mais de forme semblable. Listice — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Ces 2 spécimens, appartenant à 2 bandes différentes, sont figurés l’un à côté de l’autre pour montrer la concordance entre leurs apparences.
Atrypa Sapho. Barr. . . ......#+ÆE Voir PI. 85—148—149.
Spécimen remarquable par son épaisseur. — Dworetz — e2.
5 vues: a—-b—c_—d- e.
Fig Etage
VI. Strophomena praepostera. Bar. EF Voir PI
Spécimen conservant les 2 valves avec une partie de leur test. Il montre les scrobicules prononcés, qui caractérisent cette espèce. — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—€e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
VIL Chonetes gluma. Barr. . . . . . E
1e. Valve isolée, conservant son test. — Æozel — e2. 1C. 24. grossie.
Chonetes fardus. Barr. . E Voir PI. 46.
2a. Valve isolée. Moule interne, montrant des scrobicules très prononcés. — Kolednik — e2.
2A. id. grossie.
Atrypa? Aurora. Barr. . .....#£Æ 3a. Valve isolée, que nous supposons ventrale. — Xolednik — e2.
3A. 4. grossie.
Ces 2 spécimens se trouvent sur un même fragment de roche.
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Notations Habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale. p d — coquille vue par le front. Bb — coquille vue par le côté. È e — coquille vue par les crochets. - © — coquille vue par la valve dorsale. £ — test grossi.
ms Etage Fig. > Etage
AtryYpa? 59. ............F| IL Pentamerus fertor. Bar.. . . . . E
. Moule interne montrant les impressions musculaires, 1. Valve isolée, ventrale, montrant un bourrelet à 4 plis réniformes. L'espèce ne peut pas être déterminée. — | faiblement marqués. — Butowitz — €e2.
RNCS — f2. : 2 vues: a—e. -— f fragment du test grossi et
: $ pris sur la facé latérale. k
Clorinda al Barr ia ea UE Za. Autre spécimen plus jeune. Valve ventrale de grandeur
Voir PI. 119, fig. 5. naturelle. — Butowitz — e2.
ne Cnteate Moule interne -montrant le sinus | D: id. grossi, vu par la face latérale.
Konieprus — £2. 2f. id. fragment du test fortement grossi. Il est pris sur le milieu du bourrelet. .
3. Valve isolée, dorsale, montrant le sinus. Moule interne. — Butowit: — e2.
2 vues: €—e. — f fragment de la surface grossi.
Il est pris dans la région du crochet et montre les apparences caractéristiques.
. id. grossie.
PE
LS. (suite)
Etage Spirifer Naïadum. Bar. G Voir PI. 5—75.
Très jeune spécimen, conservant son test, sans aucune trace de sinus, ni de bourrelet. — Cho- | tecz — gi.
2 vues: A—b de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie. — f fragment de la surface | fortement grossi pour montrer les ornements.
Spirifer VNaiadaan. Bar. F
Voir PI 5—75.
Spécimen de taille moyenne.
Konieprus — 2.
5 vues: a—b—ce—d—e.
fortement grossi pour montrer les ornements.
voit des rangées horizontales de petites perforations allongées.
f fragment du test
Le sinus n'est pas suffisamment marqué sur la |
fig. A.
Autre spécimen plus jeune, ne montrant presque aucune trace du sinus et du bourrelet. — Æonteprus — f2.
3 vues: a—d—e.
Spirifer Vaiaduam. Bar... . . |
Varietas Æréton. Barr... . . . . . | Voir PI. 5—75.
Spécimen de taille moyenne. — Æonieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e. f fragment du test fortement grossi pour montrer les petites perforations allongées.
Autre spécimen jeune. — Konieprus — f2.
3 vues: a—d—e.
Forme transverse. — |
On |
Fig. Etage
| VIL Atrypa reticularis? Linné.. . G
Voir PI. 19—109—132—135—147.
Spécimen de taille moyenne. Il se distingue par les apparences de son test de la plupart des nombreuses formes de cette espèce, que nous figurons. — Tetin — g1.
5 vues: a—b—c—d—e.
| VII. Spirifer digitalus. Bar. F
Voir PI. 124.
€. Jeune spécimen bien conservé, de grandeur naturelle. — Konieprus — 2.
5 vues grossies: A—B-—C-—D-E.
IX. Spirifer viator. Bar. E | Voir PI
| | | 1. Spécimen de taille moyenne, bien conservé et montrant | des plis peu prononcés sur les faces latérales. — | Diauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
3. Autre spécimen plus jeune et montrant les mêmes | Ï I i | ornements. — Dlauha Hora — e2.
| 9 vues: a—b.
| 3. Spirifer expandens. Barr. E | Valve dorsale isolée, montrant le bourrelet et les | autres ornements de la surface, côtes et stries transverses. — Collines entre Luëetz et Bubowitz — e 2. 3 vues: b—e—e.
Spirifer minuens. Bar... ....}# 4. Spécimen bien conservé. — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Sur la valve ventrale a, le pli latéral n’est pas assez indiqué.
| 5. Valve ventrale isolée. — Konieprus — F2.
2 vues: a—b. — Même observation.
Spirifer fralernus. Barr.
Voir PI. 74.
Spécimen bien conservé. — Konieprus — f2.
2! vues: C—e.
Autre spécimen montrant quelques différences par rapport au premier, dans le bourrelet. — XKontie- | prus — f2.
3 vues: A—b—e€. — f fragment du test grossi.
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Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
e — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage I. Rhynchonella confinis. Barr... . . E 1. Spécimen montrant 3 plis au bourrelet. Il porte un
petit pallium autour des 2 crochets. — St. Ivan — e 2.
5 vues: a—b--c—d—e.
2. Autre spécimen montrant 4 plis au bourrelet. — St. Ivan — e2.
IL Rhynchonella Hebe. Barr. . . . . E
Voir Pl."33:
1. Spécimen de taille moyenne, montrant 5 plis au bourrelet. — St. luan — e2.
5 vues: a—b—c—d—e. f fragment du test grossi pour montrer ses ornements. Il est pris dans le sinus.
2. Autre spécimen plus grand, montrant seulement 4 plis au bourrelet. — St. Zvan — e2.
5 vues: a—b—c—4- e.
IIL Rhynchonella Amnalthea. Bar... . F
Voir PI. 29.
1. Spécimen typique, montrant les côtés de la coquille très développés et aliformes. Le bourrelet est très saillant. — Konieprus — f2.
3 vues: a—d—e.
2. Autre spécimen un peu moins développé, montrant la forme typique, avec des ailes moins étendues. — Konieprus — #2.
9 vues: a—d. — f fragment du test grossi pour montrer ses ornements. Il est pris dans le sinus.
3. Autre spécimen de forme typique, dont les ailes sont bien développées. — Konieprus — f2.
3/vues: A—C—e:
Les spécimens qui suivent, représentent une variété caractérisée par le bourrelet moins sallant et les côtés des valves arrondis.
Spécimen de grande taille. — Konteprus — f
3 vues: a—Cc—d.
habituelles.
Fig
Se
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi. ;
Etage
Rhynchonella Daphne. Bar. . . E
Spécimen de taille moyenne, montrant un petit pallium autour des crochets. Les plis sont très peu prononcés sur la surface des valves, maïs plus distincts sur la face frontale. — Dlauha Hora — e2.
4 vues: a—b—c—d.
Spécimen de grande taille, montrant les côtés très développés et des côtes très saillantes. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Rhynchonella princeps. Bar. E—F Voir PI. 25—26—120—121.
Spécimen de petite taille, de forme large et aplatie, montrant un pallium sans ornement et qui occupe la moitié de la longueur sur chaque valve. — Xomieprus — f2.
2 vues: b—€e de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
Spécimen de forme longue et épaisse, un peu plus grand que le précédent. Il montre sur chaque valve un pallium avec les ornements. — Konieprus — f2. 5 vues: a—b—ce_—d—e.
Spécimen de taille moyenne et de forme large, montrant sur chaque valve un pallium avec les ornements. — Konieprus — f2.
3 vues: a—b—e.
Spécimen de grande taille, montrant sur chaque valve un pallium avec les ornements. — Konieprus — F2. 3 vues: a—€—d.
Spécimen développé et de forme large, montrant la trace très faible de plusieurs palliums avec les ornements. — Æuchelbad — e2.
Varietas velleris. Bar. . . . . . . . F
Spécimen très développé, montrant sur chaque valve, dans la région du crochet, 2 séries de rainures arquées, qui croisent les stries longitudinales du test. — Konieprus — F2.
3 vues: a—b—<c.
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PI. 140. EXPLICATION
‘Notations
a — coquille vue par la valve ventrale.
M — coquille vue par le côté.
€ coquille vue par la valve dorsale.
Fig n Etage I. Rhynchonella éncepta. Barr... .+F Voir PI: 35. :
©. Valve dorsale de grandeur naturelle. — Xonteprus — f2.
5 vues grossies: A—B-—C-—D—E.
VII. Pentamerus occlusus. Barr... . . E
a. Valve ventrale de grandeur naturelle. — Dlauha Hora — e2.
5 vues grossies: A—B—C-—D-E.
Observation.
Dans les cases —-II—IV—V—VI de la colonne à gauche, nous représentons une série de 5 spécimens de Atrypa lynx Barr. Ils varient par la taille, à partir de la plus petite jusqu’à la plus développée à notre connaissance.
Dans tous ces spécimens, nous observons la même conformation, sous le rapport du nombre et de la disposition des plis, savoir: 1 dans le sinus, 2 sur le bourrelet.
Cette espèce peut donc être considérée comme offrant un modèle de constance durant toute la eroissance des individus.
Par contraste, dans les cases VIII—IX—X —XI— XII—XIII—XIV, nous figurons, sous le nom de Rhynchonella famula Baxr., var. modica Barr., une série de 7 spécimens. Ils varient par-la taille et par le nombre des plis du bourrelet. Mais ces 2 variations ne se correspondent pas.
Malgré cette circonstance, les spécimens figurés nous permettent de constater une notable variation parmi les individus de cette espèce, sous le rapport des ornements.
DES FIGURES
habituelles.
# — test grossi.
Fig. | Etage Atrypalynx. Bar. . . . ......:E£ IT. a. Spécimen de la plus petite taille connue. Vue de la valve ventrale en grandeur naturelle. — Dlauha Hora — e2. g ;
5 vues grossies: A—B—C-—D—E.
III. €. Spécimen de grandeur naturelle. Valve dorsale. — Dlauha Hora — e2.
4 vues grossies: A—B—C—D.
IV. €. Spécimen de grandeur naturelle. Valve dorsale. — Dlauha Hora — e2.
4 vues grossies: A—-B—C-—D.
V. Spéeimen plus grand. — Lochkow — e
2 vues: €—d de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
nl
. Spécimen de la plus grande taille connue. — Dlauha Hora — e2. | 5 vues de grandeur naturelle: a—b--e—d—e.
Rhynchonella famula. Barr.. . . E
Varietas modica. Barr.
Voir: PI. 35.
VIIT. €. Spécimen de taille moyenne. Valve dorsale
montrant 3 plis au bourrelet. — Wokrada — e2. 5 vues grossies:: A—B—C—D—E.
IX. €. Spécimen un peu plus développé. Valve dorsale en grandeur naturelle — 4. plis au bourrelet. — Wohrada — e2.
5 vues grossies: A—B—C-—D-—E.
IA
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
PH — coquille vue par le côté.
@ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Retzia melonica. Bar. . . .. F Voir PI 153.
Toute cette planche est occupée par les figures de nombreux spécimens, appartenant à la même espèce, Retzia? melonica Barr.
Dans la case I, nous exposons une série de 10 exemplaires, qui montrent tous la forme large, plus ou moins marquée.
Dans la case IT, nous figurons une série analogue de 12 spécimens, qui montrent tous la forme longue, plus ou moins prononcée.
Tous ces spécimens proviennent de la localité de Konieprus — f2.
Les 6 premiers spécimens, à partir du plus petit 1a, ne sont représentés chacun que par 1, ou 2, ou 3 figures, indiquant suffisamment leur forme. Nous ajoutons, pour le spécimen fig. 5, un grossissement de la surface de l’une des lamelles internes, pour montrer les scrobicules ou perforations, dont elle est ornée.
Spécimen approchant du maximum de la taille. Il conserve une partie de la lamelle externe du test avec ses ornements longitudinaux.
3 vues: b—c—d.
Spécimen de la plus grande taille connue. Moule interne montrant sur la valve ventrale les traces de la structure interne et conservant une partie des lamelles intérieures du test.
2 vues: a—e. — f fragment d’une lamelle interne
montrant les perforations.
Spécimen de taille moyenne, dans lequel la forme large ne se reconnait que par comparaison avec. les spécimens de la forme longue placés sur la même | ligne horizontale.
2 vues: C—e. ë Spécimen de plus grande taille, offrant des proportions analogues à celles du spécimen précédent.
2 vues: a—e.
Fig
Qu
.id. fragment de la surface grossi.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Les 4 premiers spécimens, à partir du plus petit 1c, sont représentés chacun seulement par 1, ou 2 figures.
La fig. 4f montre le grossissement d’une lamelle interne avec les perforations.
Spécimen qui se distingue par la longueur des arêtes cardinales, rectilignes. <
4 vues: a—b -c—e.
Spécimen de taille moyenne, contrastant avec le précédent par l’apparence convexe des arêtes cardinales. a—e€.
Spécimen de la plus grande taille. Moule interne montrant les traces de la structure intérieure. a—d.
Autre spécimen de grande taille, conservant une partie du test, qui s’exfolie en plusieurs lamelles.
3 vues: b—c—e.
Autre spécimen de taille moyenne, montrant sur ses 2 valves des traces de la structure interne.
4 vues: a—b—c—e.
2 vues:
Autre spécimen rapproché du précédent par sa taille et montrant aussi des traces de la structure interne, avec quelque différence.
ae:
Spécimen de taille moyenne, conservant®une grande partie du test avec tous ses ornements extérieurs.
9 vues: a—€. — f. fragment du test grossi pour montrer ses ornements.
2 vues:
. Autre spécimen de taille moyenne, peu allongé, con-
servant une partie du test et des lamelles internes.
La partie inférieure montre lapparence de la lamelle externe et la partie supérieure, celle d’une lamelle interne. :
Nous reproduisons les fig. 24—25—26 montrant les apparences du lacet intérieur dans Retzia? melonica. Ces 3 figures sont empruntées à M. le Prof. J. Hall. (16° Ann. Rep. of the Reg. p. 49. 1863.)
Dans une note qui précède ces figures p. 48, M. le Prof. J. Hall constate, que le spécimen préparé pour montrer la structure interne lui a été communiqué par M. le Doct. Rominger et provient de la Bohême.
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Notations habituelles,
& — coquille vue par la valve ventrale. d — coquille vue par le front. Bb — coquille vue par le côté. @ — coquille vue par les crochets. € — coquille vue par la valve dorsale. £ — test grossi.
Etage Fig.
L Atrypa fabula. Bar. .......F) II. Atrypa compressa. Sow. . ....F
a. Spécimen unique et de petite taille. Valve ventrale. — Voir PL 85—114—146. Konieprus — F2. Spécimen de forme irrégulière, mais conservant 5 vues grossies: A—B-—C-D-E. sur chaque valve le sinus caractéristique. — XKonieprus — F2.
IL Rhynchonella farda. Bar.. . . .F 2 vues: €—e de grandeur naturelle. Voir PL 31—115. | 1 vue: € grossie.
Spécimen de forme irrégulière et portant un pallium très prononcé sur chaque valve. — ÆKonteprus — f2.
4 vues: a—b—€e—d.
EXPLICATION
PL 192. (uite)
Fig. Etage
IV. Pentamerus Siehberi? v. Buch. . . F Voir PI. 21—77—78—79—119—150.
Spécimen de forme irrégulière, présentant de très faiblés ornements. — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
VIIL. Meristella Circe. Barr. ....: ..F Voir PI
1. Soédiien de taille moyenne, conservant une partie * du tést avec ses ornements, — Konieprus — f2.
5 vues: a—b—c—d—e.
2€. Autre spécimen un peu plus grand et conservant une partie du test. — Konieprus — f2.
2f. id. fragment de la surface grossi. La partie à gauche montre l’apparence de la surface externe et la partie à. droite celle d’une lamelle interne.
3a. Autre spécimen plus grand, conservant une partie du test. Il montre le remplissage du crochet de la valve ventrale. — Konicprus — f2.
IX. Merista passer. Bar. . . . 1 Voir PI
1. Jeune spécimen portant 3 palliums. — Branik — g1. 2 vues: b—e de grandeur naturelle.
4 vues grossies: A—C-—D—E.
2. Autre spécimen un peu plus grand, montrant 4 pal- _liums sur chaque valve. — Branik — g1.
2 vues: b—€e de grandeur naturelle. 4 vues: A—C—D—E grossies.
La structure fibreuse du test est trop fortement indiquée sur les surfaces.
Spécimen de forme large
5 vues: a—b—e—d—e.
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Notations habituelles.
& — coquille vue par la valve ventrale, D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
I. 1. Spécimen représentant la forme transverse
Voir PI, 64.
Moule interne conservant une faible trace des plis longitudinaux et des stries transverses, trop marqués sur la figure. Le sinus sur la valve dorsale est très peu profond, mais le bourrelet sur la valve ventrale est mieux marqué. Il présente une lacune derrière le crochet. — Dlauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D crossies.
Autre spécimen, faiblement ovalaire. Moule interne conservant à peine les traces des ornements. Le sinus sur la valve dorsale est très prononcé, ainsi que le bourrelet sur la valve ventrale. — Dlauha Hora — e2.
1 vue: à de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
Ces 2 spécimens sont contrastants par leur forme, bien que provenant de la même localité.
1. Spécimen faiblement transverse. Moule interne conservant les plis longitudinaux très prononcés, sans aucune trace des stries transverses. Les plis sont groupés par 2 sur la valve dorsale. Le sinus sur cette valve est profond et le bourrelèt sur la valve opposée est très marqué. — lauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
Autre spécimen faiblement transverse.
conservant quelques parties du test.
prononcés se montrent sur les 2 valves.
et le bourrelet sont bien marqués. — Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D crossies.
Ces 2 spécimens de la même localité sont contrastants.
Moule interne Les plis très Le sinus
Dlauha
Fig.
HT
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Etage
1. Spécimen de forme transverse, conservant la plus grande partie du test, avéc des stries transverses marquées, sans plis longitudinaux. La décomposition fibreuse du test simule des stries très fines longitudinales. Le sinus et le bourrelet sont très peu prononcés. — Dlauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
Autre spécimen ovalaire. Moule interne conservant la trace des plis longitudinaux et des stries «transverses. Sinus et bourrelet très prononcés. — Dlauha Hora — e2.
1 vue: à de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
Ces 2 spécimens de la même localité sont contrastants.
Orthis honorala. Bar. . . . . . - D Voir PI 68—71.
Jeune spécimen. Moule interne conservant la trace des plis bien marqués. Valve ventrale avec un faible bourrelet. — Lodenitz — A4.
. id. grossi.
Autre spécimen un peu plus grand. Moule interne conservant la trace des plis bien marqués. Valve dorsale avec un sinus très-distinet. — Lodenitz —
id. grossi.
Sur ces 2 valvés on reconnait aisément les stries intercalaires, dans la nature. Mais elles ne sont pas assez distinguées sur les figures.
Moule externe de la valve ventrale, montrant la trace des plis bifurqués. — Trubin — 43.
id. grossi.
Autre spécimen. Moulé interne dé la valve dorsale, montrant les plis bien marqués. — Trubin — 43. id. grossi.
Les stries intercalaires se reconnaissent comme dans les 2 spécimens précédents, mais elles sont insuffisamment distinguées.
PL 143. (suite) EXPLICATION DES FIGURES.
V. 1. Orthis redux? Bar. . . . . . . . D Voir PI
Jeune spécimen qui se distingue par sa ligne cardinale très prolongée. Valve dorsale. Moule interne montrant le sinus et les plis longitudinaux. — JWf. Hradischt, près Timakov — 2.
1 vue: © de grandeur naturelle.
1 vue: © grossie.
Orthis interjecta. Bar. . . . . . . FE Voir PI 71—108.
2. Valve ventrale, isolée. Moule interne conservant les ornements très distincts. Bourrelet insensible. — Xonieprus — f 2.
2 vues: a—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
3. Autre valve isolée. Moule interne conservant la trace des plis La surface est plane, sans sinus ni bourrelet. — Xonieprus — f2.
1 vue: a? de grandeur naturelle.
1 vue: A? grossie.
profil transverse: h.
4. Valve dorsale isolée, montrant un sinus distinct. Moule interne conservant les ornements. — Konieprus — f 2.
2 vues: €—d de grandeur naturelle.
1 vue: € grossie.
5. Valve ventrale, isolée. Moule interne reproduisant les ornements. — Xomeprus — f2.
2 vues: a—d de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie.
Dans ces 4 spécimens, les stries intercalaires ne sont pas assez distinguées des stries principales.
Fig.
Etage
Strophomena neutra. Barr. . . EF Voir PI
Spécimen de forme large. Il représente l'impression
externe de la valve dorsale plate et dont il reste quelques fragments près de la charnière. Les extrémités de la ligne cardinale manquent dans le spécimen. Les brisures n'ayant pas été observées par le dessinateur, les angles cardinaux paraissent arrondis, tandis qu'ils sont presque rectangulaires dans la nature. Voir PI. 43. — Konieprus — f2. :
id. fragment de l'impression externe grossi.
Strophomena°? praematura. Bar. D
Valve unique, conservant la plus grande partie du test, dont la lamelle externe manque. — Lodenitz —
id. grossie, avec profil longitudinal.
Strophomena énsolila. Bar. . . . FE
Valve isolée, conservant une partie du test exfolié en plusieurs lamelles. — XKonieprus — f2.
id. fragment de la surface grossi.
Strophomena praepostera. Bar. FE Voir PI. 92—114—137.
Valve isolée, ventrale. Moule interne, dont la surface porte les traces de scrobicules. Nous figurons ce spécimen à cause de la dépression insolite, que montre sa surface. — Xonieprus — f2.
3 vues: a—b—d.
fragment de la surface grossi. Au bas de la figure à gauche, on voit une partie du test, tandisque le reste de la surface représente le moule interne de la traîne verticale.
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PI LL EXPLICATION Notations a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage Atrypa Thishe. Bar... . .....EÆ
Les nombreux spécimens, figurés sur les 11 cases de cette planche, sont destinés à montrer les diverses apparences de l’ornementation, principalement dans le sinus et le bourrelet. On remarquera que les individus varient peu dans leur taille. Ils proviennent tous de la même localité. — Æolednik — e2.
I. 1. Spécimen un peu irrégulier dans sa forme. Le sinus ne montre que des stries longitudinales. Le bourrelet est divisé en 2 gros plis.
4 vues: a—b—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
2. Autre spécimen montrant les mêmes apparences dans le sinus et le bourrelet.
3 vues: a— €—d.
II. 1. Spécimen montrant un pli principal et 1 pli accessoire dans le sinus. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, accompagnés chacun par un pli accessoire placé à l'extérieur.
3 vues: a—€—d.
2. Autre spécimen montrant dans le sinus un seul pli peu saillant. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis. La trace des plis commence à se montrer sur les côtés de la valve ventrale à.
5 vues: a—b—ce—d—e.
III. Autre spécimen de forme un peu irrégulière. On voit un pli très marqué au milieu du sinus. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis Les côtés présentent l'apparence de plis peu prononcés.
2 vues: b—c de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
IV. Spécimen montrant dans le sinus un pli large et très prononcé. Le bourrelet est profondément divisé en 2 gros plis et il est accompagné de chaque côté par
2 plis secondaires.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D-—E grossies.
V. Autre spécimen montrant dans le sinus un pli aplati et très faible. Le bourrelet est divisé en 2 gros plis. (Chacun des côtés montre 4 plis distincts.
2 vues: b—c de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D-E grossies.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
# — test grossi.
Fig.
VI. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis étroits et
distincts. Le bourrelet est séparé en 2 gros plis, entre lesquels on voit un pli presque linéaire. Sur chaque côté il existe 2 plis bien marqués.
2 vues: b—e€ de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
VII. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis larges et bien séparés. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, dont chacun porte un sillon linéaire longitudinal. On distingue 3 plis sur chaque côté.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
VIII. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis bien marqués, mais très inégaux. Le plus petit est à gauche. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, mais celui de droite est bifurqué sur toute sa longueur. On distingue 5 plis sur chaque côté.
2 vues: b—€ de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
IX. Spécimen montrant 3 plis dans le sinus. Le bourrelet est partagé en 2 gros plis, dont chacun est accompagné d’un petit pli dans la rainure interjacente. On distingue 3 plis sur chacun des côtés.
2 vues: b—e de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D-E grossies.
X. Spécimen montrant dans le sinus 2 grands plis à droite, 2 petits plis à gauche, Le bourrelet est séparé en 2 gros plis. Celui de gauche est bifurqué; celui de droite montre seulement une trace de bifurcation. On distingue 2 plis sur chacun des côtés.
2 vues: b—e€ de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
XI. Spécimen montrant dans le sinus 2 plis inégaux. Le plus grand est à gauche. Le bourrelet est séparé en 2 gros plis. Celui de gauche est bifurqué. On distingue 3 plis inégaux sur chaque côté.
2 vues: b—e€ de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
En comparant les cases VIII—XI, on voit que les spécimens correspondants offrent une disposition symétrique et inverse dans les plis du sinus et du
bourrelet.
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EXPLICATION
Notations æ — coquille vue par la valve ventrale.
PH - coquille vue par le côté.
. © — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage I-IL Atrypa Philomela. Bar. .E-—F
Voir PI. 84—-134:
Nous figurons, dans les cases I et I, 2 séries de spéeimens représentant. Aérypa Philomela. Tous
les spécimens de la case I proviennent de la bande.
e2, mais de diverses localités. Au contraire, tous les spécimens de la case IT ont été trouvés entre Konieprus et Mnienian dans la bande f2.
I. 1. Spécimen de taille moyenne. — Tachlowitz — e 2. 3 vues: a—b—<€.
Spécimen plus petit. — Slivenetz — e
3 vues: a—b—c.
3. Spéeimen de taie moyenne et de forme ronde. — Duworeiz —'e2. :. .: :
3 vues: a—b—<.
4. Spécimen dela plus grande taille. — Collines entre | Luëetz et Lodenitz: — e2, 3 vues: a—b—d.
Sur la fig. d, l’'inflexion de la ligne frontale est beaucoup trop prononcée.
9. Spécimen de taille un -peu moindre et de forme arrondie. — St. Ivan — e2.
2 vues: b—c.
. Spécimen de même taille. — et Lodenitz — e2.
3 vues! a—C—d.
Er]
Collines entre Luëetz
IL. 1. Spécimen de taille moyenne et de forme allongée
Konieprus — f2.
4 vues: a—b—ce—d.
2. Spécimen de forme longue, remarquable par son épaisseur, surtout au front. — Æonieprus — F2. 4 vues: a—b—c—d.
3. Spécimen moins allongé, montrant l'épaisseur habituelle. — Xonieprus — F2, 3 vues: a—b—c.
4a. Spécimen de forme arrondie, montrant le moule interne du crochet. — Xonieprus — f2.
AA. id. grossi, montrant sur le moule interne les stries serrées, qui rayonnent à partir du crochet.
Spécimen de forme habituelle, interne du crochet
montrant le moule — Konieprus — F2.
2 vues: a—b de grandeur naturelle,
1 vue: À grossie, montrant des stries longitudinales sur le moule interne du crochet.
Nous rappelons que, sur les PI. 84—134, nous avons figuré des séries de spécimens représentant la forme longue et la forme large. Les uns proviennent de la bande @2, les autres de la bande f2.
DES FIGURES
habituelles.
d — coquille vue par le front.
e — coquille vue par les crochets.
Li test. ES Fig : . < © Etège IX à VIT. Atrron canalieulata. Bari. E—F
Voir PI. 15.
Nous associons sous ce nom spécifique diverses formes très rapprochées, des apparences un peu différentes.
IV. Sinus dorsal prononcé. —— Sinus ventral faible
1. Spécimen un peu allongé. — Dlauha Horà —e2 5 vues:.a—b—c—d- e.
2e. Spécimen plus. petit et plus large — Dlauha Hora — e2.
2 vues grossies:
V. Sinus dorsal et sinus ventral à peu près égaux. — Coquille allongée, un peu irrégulière,
a. Spécimen de forme longue. — Dlauha Hora — e2.
4 vues grossies:
VI. Spécimens montrant des palliums.. Hs reproduisent par leurs sinus les apparences du spécimen fig. 2, case IV.
1a. Spécimen allongé. — Dlauha Hora — e2.
1C. id. grossi.
Spécimen de même taille, mais arrondi
Hora —. e2.
2A. id. grossi.
— Dlauha
VIL Les 2 spécimens figurés dans cette case proviennent
de la bande f1. Chacun ne permet d'observer qu'une
seule valvé.
1e. Spécimen peu allongé.
1C. id. grossi. : 2e. Spécimen de petite taille et allongé. — Lochkow —#f1. 2C. id. grossi.
— Duworetz — fl=
mais qui. offrent cependant
mais un peu -
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_& — coquille vue par la valve ventrale.
4 Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage
‘1175 IL. Atrypa dissidens. Bar.
5 Var. de Atr, canaliculata. Bar. |
s: : Les formes, que nous distinguons par ce nom, sont ER très rapprochées de celles que nous avons associées
me, - sous le nom de Aérypa canaliculata sur la PI. 145, Ce cases III à VII. Mais les 2 spécimens PI. 146 sont 4 caractérisés par une forte épaisseur. On pourrait les x 24 considérer comme une variété.
ne L 1a. Spécimen de grandeur naturelle. — Konieprus — 2. s 4 vues grossies: A—B—C—D.
: +270 2a. Autre spécimen un peu plus large. — Konteprus — #2.
4 vues grossies: A—B—C—D.
_ Notations habituelles.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
£ — test grossi.
Fig. Etage
Il à V. Atrypa compressa. Sow. .E—F Voir PI. 85—114—142:
IL. a. Spécimen jeune, de forme allongée. — Xonie
prus — f2 : :
5 vues grossies: A—B—C-—D—E. — f fragment du test grossi pour montrer ses ornements. L'épaisseur de la fig. 1 D est exagérée. | 2€. Autre spécimen jeune et de même apparence. —. Konieprus — 2
ILT. Spécimen de taille ordinaire et d'épaisseur insolite. — 5 vues: a—b—e—d—e.
IV. Spécimen de taille et d'épaisseur ordinaires. — Listice — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Les restes du test montrent la décomposition fbreuse, qui simule des stries longitudinales, trop prononcées sur la figure.
V. 1. Spécimen de grande taille, montrant des nervures sur le moule interne, — Xomieprus — F2.
2 vues: a—€. $ 2. Autre spécimen moins développé, montrant aussi des nervures sur le moule interne, — Kontieprus — f2. 3 vues: A—(—e€.
3. Autre spécimen de taille moyenne, montrant les ornements du test. — ÆKonieprus — F2 2 vues: ad. — f fragment du test grossi pour montrer ses ornements au droit du sinus.
NME
PL. 146. (uite)
Fig. Etage
VI. Atrypa lacerala. Barr. . ..... EF Voir PI
Les spécimens figurés sont destinés à montrer une grande diversité dans l'intensité des plis, qui ornent la coquille. Ils proviennent tous de Xonieprus — f2.
1. Jeune spécimen montrant à peine la trace des plis vers le bord. Cette trace est trop marquée sur les figures.
2 vues: a—c.
2. Spécimen de forme large. La trace des plis sur le bord n’a pas été observée par le dessinateur, mais elle existe.
2 vues: a—c€ de grandeur naturelle.
1 vue: D grossie.
3a. Spécimen plus grand avec des plis prononcés. 2 vues grossies: C—D.
4. Spécimen de la plus petite taille, montrant des plis très-prononcés.
2 vues: a—<€.
VII. Atrypa æassula. Bar. . .. . .. .F Voir PI
1. Spécimen de petite taille, très aplati. — ÆKonieprus — F2.
3 vues: a—b—c.
2. Spécimen de taille ordinaire et très-aplati. — ÆKonieprus — f2. | 3 vues: a—C—d.
3a. Spécimen de nature un peu douteuse. — ÆAomieprus — F2.
3C. id. grossi Le moule interne de chacune de ses 2 valves présente 2 nervures divergentes à partir du crochet.
Fig. Etage VNIIL Atrypa sphaerula. Barr.. . .E—F
Valve isolée. — ÆKonieprus — f
2 vues: b—c.
2a. Autre valve isolée de grandeur naturelle. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
2A. id. grossie.
3C. Autre valve isolée. — même localité — e2. 3C. id. grossie.
Spirifer claudicans. Bar. . . . . E Voir Pl. 72.
4. Spécimen conservant les 2 valves, mais offrant une forme irrégulière, en partie par suite de la compression. Il montre sur la valve ventrale un sinus, qui peut provenir de son état de conservation. — même localité — e2.
5 vues: 4—b—c—d—e de grandeur naturelle.
1 vue: À grossie, :
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a — coquille vue par la valve ventrale.
I — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig Etage | I. Atrypa énsocia. Bar. . . . . . . . FE a. Spécimen de grandeur naturelle. — Konieprus — 2. 5 vues grossies: A—B—C-—D—E.
IL. Atrypa patellina. Bar. . . . . . . E da. Valve isolée de grandeur naturelle. — Dlauha Hora — e2.
1A. ?d. grossie.
1g. id. section médiane, longitudinale.
Atrypa ésoscela. Barr... . .....+F 2a. Valve isolée. — Mnienian — F2.
2g. id. section médiane, longitudinale.
. Spécimen unique.
TPE 5 E
Notations habituelles.
. Atrypa lénguata. Y. Buch . . . . .F
Spécimen de taille moyenne. — Xonieprus — F2. 5 vues: a—b—c—d—e.
Atrypa reticularis, Linné.. . . . . E Voir PL 19—109—132—135—138.
Spécimen montrant une
lière. — Dworet: — e2.
2 vues: b—e€. — f fragment du test grossi.
Atrypa adaequata. Bar. . . . . . E . Spécimen de petite taille. — Collines entre Luëetz et Lodenitz: — e2.
2 vues: b—<c.
Autre spécimen plus développé. Forme large. —
Dlauha Hora — e2.
2 vues: a—b.
Meristella sémplezx. Barr. . . . . . E Le test se décompose en fibres longitudinales. — Dauha Hora — e2.
4 vues: a—b—c—d.
Merista Hecale. Bar... ......E Voir PI 12—93-— 1929, Spécimen montrant la gouttière près du crochet. — Dlauha Hora — e2.
4 vues: b—e—d—e.
ornementation particu- |
€ — test grossi.
Fig. Etage VI. Rhynchonella monaca? Barr. . D Voir 21233:
a. Spécimen mal conservé. — Æoenigshof — 45.
4 vues grossies: A—B—C—D.
IS
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
@ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage Atrypa Sapho. Barr. . . . ... . . E
MNoir Pl: 55=—137—149.
Nous avons réuni sur cette planche 2 séries de spécimens, qui représentent toutes les formes de cette espèce, recueillies sur l'horizon de e1 et dans un espace très resserré, dans les sphéroïdes calcaires, à Butowitz.
Dans la colonne à gauche, nous figurons les formes relativement larges et dans la colonne à droite, les formes relativement longues. Dans tous les spécimens, la valve dorsale porte une rainure médiane, longitudinale, plus ou moins marquée.
D’autres formes de la même espèce, provenant de la bande @2, mais de diverses localités, sont figurées sur les PI, 85—137—149.
Formes larges.
Spécimen de forme un peu ovyalaire. Sinus et bourrelet à peine indiqués.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen plus développé. Sinus et bourrelet indiqués.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen de même taille que le précédent, mais beaucoup moins épais. Il montre une faible trace de plis sur le sinus et le bourrelet, qui sont bien indiqués.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C-—D grossies.
Spécimen adulte, épais et montrant au front 3 cicatrices à l'extrémité du bourrelet, bien prononcé, ainsi que le sinus. La rainure médiane sur la valve dorsale n’est apparente que près du crochet.
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen épais, montrant le bourrelet et le sinus bien prononcés et 2 faibles cicatrices à l’extrémité du bourrelet. ; a—b—c—d—e.
Spécimen adulte, de grande taille, avec sinus et bourrelet prononcés. Dans l’un et l’autre on voit quelques stries longitudinales.
4 vues: A—C—D-—E grossies.
5 vues:
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig.
Formes longues.
VII. Spécimen de taille moyenne. Sinus et bourrelet
faiblement indiqués.
5 vues: a—b—ce—d—e. - VIII. Spécimen un peu plus allongé. Sinus et bourrelet bien marqués. ‘
5 vues: a—b—ce—d—e.
IX. Spécimen plus développé. On reconnaît la trace de quelques plis sans relief, dans le sinus et sur le bourrelet.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies.
XII. Spécimen adulte. Sinus et bourrelet très prononcés
La surface du test est ornée de nombreuses stries concentriques, groupées en Zzônes.
2 vues: b—c de grandeur naturelle.
4 vues: A—C—D—E grossies.
Sinus et bourrelet
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Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage | Atrypa Sapho. Bar. . .......E…ÆE
Voir Pl. 85—137—148.
Nous avons réuni sur cette planche 2 séries de spécimens, qui représentent les apparences les plus simples de cette espèce et qui peuvent être considérés comme typiques.
Tous ces spécimens ont «été recueillis sur l’horizon de e2, mais dans diverses localités.
Dans la colonne à gauche, nous figurons les formes relativement larges et, dans la colonne à droite, les formes relativement longues.
Dans tous les spécimens, la valve dorsale offre une rainure médiane longitudinale, plus ou moins prolongée à partir du crochet.
Formes larges.
Spécimen de taille moyenne, offrant un pallium prononcé sur la valve dorsale et qui n'existe pas sur la valve ventrale. — Listice — e2.
5 vues: a—b-c—d—e.
Spécimen de même taille, mais un peu plus épais.
Il montre de très faibles apparences de plis vers le bord frontal. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
Spécimen un peu plus épais — Âinter- Kopanina — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Autre spécimen de même apparence. — auha Hora — e2. |
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen plus développé. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
1. Spécimen de taille moyenne, montrant 2 cicatrices au bord du bourrelet et une rainure dans le sinus. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2.
3 vues: 4—C—d.
Jeune spécimen très épais, portant un pallium sur les 2 valves et une cicatrice au droit du front. — méme localité — e2.
2 vues grossies: A—D.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig Formes longues.
VIL. Spécimen très allongé, étroit et épais avec un bourrelet très prolongé. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
| VIII. Spécimen un peu moins allongé, mais plus épais,
montrant 2 faibles cicatrices au front. — Hinter- Kopanina — e2.
5 vues: a—b—ce—d—e.
IX. Spécimen un peu plus grand, avec un bourrelet très marqué. — Hinter-Kopanina — e2.
5 vues: a—b—e—d—e.
X. Spécimen un peu plus développé. — Hinter-Kopanina — e
5 vues: a—b—c—d—e.
Spécimen de la plus grande taille, dont le test fibreux est en décomposition, mais n'a pas été indiqué sur les figures. — Hinter-Kopanina — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
XIT. 1. Spécimen de moyenne taille, — Collines entre Luëetz et Lodenit: — e2.
3 vues: a—c—d.
2e. Spécimen plus petit, offrant plusieurs palliums et plusieurs cicatrices au bourrelet. On voit une apparence de plis faibles sur le bourrelet et dans le sinus. — Dlauha Hora — e2.
2 vues grossies: A—D.
PAL OS TS RS OR D OT POS PR NE Te VU ET OP PR ORNE SU RE VONT
J Barrande Syst Silur de Bohème Vol V
Humbert lith Imp.Lemereier & Ci° Paris
Fig.
Ho
IT
Notations habituelles.
a — coquille vue par la valve ventrale.
Bb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
Pentamerus #nterveniens. Bar... F Spécimen de très petite taille, conservant les 2 valves. — Mnienian — f2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
5 vues: A—B—C—D—E grossies.
Autre spécimen un peu plus grand, conservant les 2 valves. — Mnienian — F2.
1 vue: € de grandeur naturelle. |
5 vues: A—B-—C-—D—E grossies.
Pentamerus spurèius. Barr... . .F
Spécimen conservant les 2 valves — ÆXonieprus — f2.
4 vues: b—c—d—e de grandeur naturelle.
2 vues: A—C grossies.
Diverses figures montrent la lamelle médiane à partir du crochet, dont un côté est dénudé par une brisure, sur la valve ventrale.
Pentamerus procerulus. Bar. . . KF Voir PI. 21—119.
Spécimen du plus jeune âge connu, conservant ses 2 valves. — Mnienian — F2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
5 vues: A—B—C-D-E grosses.
L'aréa figurée est beaucoup trop prononcée.
Pentamerus gradualis. Barr. | F
Var. de procerulus. Bar.
Spécimen conservant ses 2 valves avec la plus grande partie du test. — ÆXonieprus — f2.
2 vues: b—e€ de grandeur naturelle.
A—C—D—E grossies.
Les fig. b—A montrent une partie du moule interne vers le crochet, sur la valve ventrale.
Sur les fig A—D, au lieu de la forte rainure indiquée sur le bourrelet, il n'existe qu’une rainure très faible dans la nature.
4 vues:
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
f — test grossi.
Fig. Etage V. Pentamerus divergens. Bar... . .F
Spécimen conservant ses 2 valves avec leur test. — 1 vue: € de grandeur naturelle.
5 vues: A—B—C—D E grossies.
VIL Pentamerus Siehberi. Bar. . .E—F Voir PI. 21—77—78—79—119—142.
Valve isolée de taille moyenne. Le bourrelet saillant
indique la valve ventrale. — vis à vis Srbsko —— f2? 2 vues: a—b.
2. Autre valve isolée, conservant des fragments du test. Le bourrelet peu saillant fait reconnaître cependant la valve ventrale. Les côtes s’effacent sur les 2 côtés. — St. Ivan — e2.
2 vues: a—e.
VII. Pentamerus optatus. Bar. . . . F Voir PI. 22—24—114—116—117—118—119.
Spécimen de taille moyenne conservant ses 2 valves. — Konicprus — f2.
4 vues: a—b—c—d.
Ce spécimen, montrant 4 plis bien distincts sur le bourrelet, a été figuré pour servir de complément aux figures exposées sur la PI. 116.
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Notations habituelles.
æ — coquille vue par la valve ventrale.
Pb — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Etage
I—I1—III. Atrypa hércèina. Bar... . . . E
Var. de Sapho. Barr.
Voir PI. 90.
Variété aplatie, avec front tranchant.
Jeune spécimen, conservant les 2 valves. Le sinus et le bourrelet sont très-peu prononcés. — Tauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D grossies, Spécimen un peu plus grand. Sinus et bourrelet peu prononcés. — Dlauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle.
3 vues: A—C—D crossies.
Autre spécimen plus grand, offrant également un sinus et un bourrelet peu prononcés. — Jauha Hora — e2.
1 vue: € de grandeur naturelle,
3 vues: A—C—D grossies.
Les figures de ces 3 spécimens montrent également des plis faibles sur le sinus et le bourrelet.
Fig
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
#£ — test grossi.
Forme typique, mais distinguée par le petit nombre ou l'absence des plis dans le sinus et sur le bourrelet. Spécimen sans pli sur le sinus et le bourrelet. — Listice — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Autre spécimen de même taille. Le bourrelet présente 2 plis trop marqués sur la fig. €. — Lastice — e2.
4 vues: a—b—c—d.
Chacune des valves porte un pallium.
Autre spécimen de même taille. Le bourrelet est divisé en 4 plis, tandisque le sinus en présente 2. — Listice — e2.
3 vues: a—€—d.
Variété épaisse et globuleuse. — Plis irréguliers. : Spécimen de taille moyenne. Bourrelet et sinus bien prononcés. Le bourrelet se décompose en 4 plis, tandisque le sinus en montre 2 inégaux. — D/auha Hora — e2.
2 vues: €—d.
Autre spécimen un peu plus petit. Sinus et bourrelet prononcés. Dans le sinus on reconnait 4 plis et un cinquième intercalé vers le front. Sur le bourrelet on retrouve la trace faible des mêmes plis. — Zauha Hora — e2.
3 vues: a—€—d.
Spécimen de grande taille. Sinus et bourrelet bien marqués. La surface du bourrelet se décompose en 4 plis. Dans le sinus nous voyons 5 plis inégaux dans leur longueur. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: a—b—c—d—e.
Fig- Es ‘ Etage Fig. £ Etage IV. Atrypa Megaera. De SR ARE DEA E Atrypa Zelia. Barr. RMS RS AE ONE : Voir PI, 86. 4 Voir PL 90 154. -
11 Spécimen. adulte. Le sinus et “le bourrelet sont re- | 1. Spécimen de taille moyenne, mais très- -mince. ER Jativement étroits. L'expansion frontale du bourrelet Dlauha Hora — e2. « ;
-est très prononcée et tranchante, sans cicatrice. — | . 4-vues: a—b—e—4.
EEE Dlauha Hora — e2. î ee re 2. Autre spécimen adulte, Hi0Htrant! l'épaisseur ordi- :
RO Ayuescen bc se maire. — Collines entre Luëetz et Lodenitz — e2. à : 2, Autre spécimen de taille moyenne. Il contraste avec |:- 4 vues: a—b—e—d. : à - le précédent par la grande largeur du sinus et du bour- : : LR j PRE relet. L'expansion frontale du bourrelet est émoussée, > £ 3 mais sans cicatrice. — Dlauha Hora — e2.
4 vues: a—b—c—d. :
3. Autre spécimen plus petit. Sinus et bourrelet très prononcés. L'expansion frontale du bourrelet est tranchante et sans cicatrice, — Dlauha Hora — e2. 4 vues: a—b—e—d.
4. Autre spécimen de forme triangulaire et courte. Le sinus et le bourrelet, quoique faiblement marqués, sont reconnaissables et occupent presque toute la largeur de la coquille. Le front émoussé. présente la trace d’une cicatrice. — Dlauha Hora — e2. | PÉCAEE 4 vues: a—b—€e—d. Ja fig. d est trop: épaisse. SA Jo 5. Spécimen de grande taille, montrant un sinus et un | : bourrelet tres prononcés. . L'expansion frontale du bourrelet est très saillante et tranchante. — Dlauha Hora — e2.
5 vues: re 6. Spécimen de petite taille et de forme insolite. La valve ventrale brusquement coudée à angle droit dans le sinus est accompagnée d’un petit support au fond .de celui-ci. Le sinus est bien marqué. Au contraire, le bourrelet peu saillant est tranchant au bord fron- 6 tal DiauktanHora = Te me nie 3 vues: a—b—€e de grandeur Metal.
3 vues: A—€C—D grossies. -. | SE
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Notations habituelles.
& — coquille vue par la valve ventrale.
b coquille vue par le côté.
@ -— coquille vue par la valve dorsale.
Etage
L Paterula Bohemica. Bar. . . . . D
Voir PI, 95.
Valve isolée. Moule interne montrant le bord ho-
rizontal et le petit cône de remplissage sortant de l'ouverture marginale. — ÆXruschna Hora — 41. id. grossie.
Autre valve isolée. Moule interne montrant le bord horizontal. — Sta. Benigna — d1.
. id. grossie.
très exigue, mais aussi le bord hori-
Autre valve isolée, plus ovalaire, conservant son test. Elle montre
zontal. On distingue un très faible sommet près du bord placé vers le haut de la figure. — Wosek — d1.
Aa. Autre valve isolée. Moule interne montrant le bord extérieur et la surface divisée en 2 zônes concentriques. — Trubin — 43.
AA. id. grossie.
5a. Autre valve isolée. Moule interne montrant bien le bord horizontal et le petit cône de remplissage sortant de l’ouverture marginale. — Xnizkowitz — 43.
5A. id. grossie.
6a. Jeune spécimen, conservant son test. Il montre, comme les précédents, le bord horizontal et le remplissage conique, sortant de l'ouverture marginale. — Trubin — 43.
GA. id. grossi.
7a—c€. Spécimen montrant 2 valves accolées. La valve inférieure est un moule interne en relief et la valve supérieure un moule externe en creux. — Trubin — d 3.
7TA—C. id. grossi.
Sa—ce. Autre spécimen offrant, comme le précédent, 2 valves accolées. La valve inférieure est un moule interne en relief et la valve supérieure un moule externe en
creux. — Zrubin — 43.
SA—C. ?d. grossi.
9a. Valve isolée qui semble conserver son test. Elle montre le bord horizontal et la trace de l’ouverture marginale. — (Gross-Kuchel — 45.
Les spécimens fig. 4—5—6—7—8 montrent leur surface partagée par 2 ou 3 subdivisions concentriques.
Fig.
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
L — test grossi.
Etage
IL. 1. Siphonotreta novissima. Par. . G
Spécimen très petit, conservant une partie de son test, avec la trace des séries horizontales de scrobicules. Branik gd:
2 vues de grandeur naturelle: à vue d’en bhant,.
b vue de profil.
A-—-B grossies.
Les scrobicules ne sont pas assez marqués.
2 vues:
Siphonotreta tarda. Par. . . .. EF
Spécimen de petite taille, conservant son test avec ses ornements composés de zûnes horizontales scrobiculées. — Konieprus — f2. haut.
a vue d’en
b vue de profil.
2 vues de grandeur naturelle :
2 vues: A—B crossies.
Lingula Leiskoviensis. Bar. . . . D Voir PI. 103.
Valve isolée conservant son test. Sa surface un peu creuse semble indiquer la paroi interne, reproduisant les zônes transverses et les stries fines longitudinales de la paroi externe. — Tuilerie près de Michle — d 5.
id. grossie.
Ja concavité n'est pas assez indiquée.
Obolus complexus. Bar. . . . . . D Voir PI. 95—111—113:
Valve isolée. Moule interne montrant les impressions
musculaires. — ÆXruschna Hora — d1.
id. grossie.
Lingula gratiola. Bar. . ... . .. G Voir PI. 105.
Valve isolée, conservant une partie de la lamelle
externe du test et la lamelle interne semblablement
ornées. — Tetin — g1.
Autre valve isolée, conservant la lamelle externe du
test un peu endommagée, mais montrant les stries transverses. — Tetin — g1.
id. grossie.
Fig
Discina depressa. Bar... . . . . G Voir PI
Valve isolée. Moule interne montrant la trace distincte des bras spiraux. Il reste le long des bords des fragments du test avec leurs ornements. — Currière dite Cirkvice, près Wiskoëika — g1. (Coll. du Musée Bohôme.)
id. grossie.
id. fragment du test grossi. La lamelle externe placée vers la gauche est ornée de stries concentriques et la lamelle interne. placée vers la droite, montre en outre des stries longitudinales.
BALE CAEN EPL ET Voir PI. 96.
Discina sola.
Valve isolée, sans fissure, conservant une grande partie de son test. — ÆXonicprus — f2.
1 vue: à de grandeur naturelle.
2 vues: A—B grossies.
Discina propinqua. Bar. _. . - E Voir PI
Valve isolée. Moule interne, montrant la trace de la fissure et des impressions museulaires. — Sté. Ivan — e2.
id. grossie.
| Discina Maeotis. Eichw. . . . . . . D.
Voir PI. 100. |
Valve isolée. Moule interne, portant la trace de zônes | concentriques. — Mt. Drabow — 42.
Valve isolée. Moule interne, portant la trace de zônes
concentriques. — Trubin — 43. |
Orthis nocturna. Bar. . . . . . . D
Fragment de roche couvert de débris d’une coquille. que nous croyons être une Orthis. Toutes les valves sont plus ou moins comprimées. Les unes montrent la trace d’un sinus et les autres celles d’un bourrelet. Les plis sont dichotomes. — J{f. Bakow, près Zbirov — A1. — Voir O. honorata PI. 68.
Valve composée d’après les fragments et grossie.
Fig. Etage V. 1. Discina r'ecuperata. Bar... . . . D a. Valve isolée. Moule externe creux dans lequel a été prise l'empreinte en relief figurée. — Lodenitz — d 4. 5 A. id. grossie.
f. id. fragment de la surface plus fortement grossi pour montrer les ornements.
Lingula raugosa. Bar. . D 2a. Valve isolée. Moule interne. — Vallon de la Klabava, près Rokitzan — 41.
2A. id. grossie pour montrer les lignes rugueuses, concentriques.
3a. Autre valve isolée, conservant une partie du test. — même localité — d1.
3f. 24. fragment du test plus fortement grossi, pour montrer les stries longitudinales.
VI. Orthis notala. Bar. . . . . . . . . D Voir PE
da. Valve isolée. Moule interne montrant l'impression en relief des ornements. — Environs de Michle — (Colt. du Musée Bohème.) Orthis audus. Bar. . . . . . . . . D Voir PI. 58. | 2a. Valve isolée de petite taille, conservant des fragments du test. — Colonie d’Archiac, à R£epora — 45. 2A. id. grossie.
| $a. Autre valve isolée, conservant une partie de son test en décomposition. — Lentille de quarzite entre les couches de la bande A4 dans le chemin creux de la Bruska — (Coll. du Musée Bohème.) 3A. d. grossie.
3f. id. fragment du test plus fortement grossi pour mon-
trer les scrobicules mis au jour par la décomposition
du test.
L'identité de
peu douteuse.
cette valve avec O. mulus est un
J. Barrande. Syst Silur de Bohème.Wol.
Humbert lith
HE
a — coquille vue par la valve ventrale.
D — coquille vue par le côté.
€ — coquille vue par la valve dorsale.
Fig. Etage
Rhynchonella 2ympha. Barr. . . F Voir PI. 29—93—122—147.
Cette planche est destinée à présenter un grand nombre dé formes diverses de Rhynch. nympha, qui ont existé simultanément avec le type durant le dépôt de notre bande calcaire f2. Cependant, ces formes n’ont pas été totalement épuisées, à cause du manque d'espace. Nous les mentionnerons plus tard dans notre texte descriptif. Toutes proviennent des environs de Xonieprus et de Mnienian et sont trèsbien conservées.
Nous rappelons que, sur notre PI. 122, nous avons figuré les formes diverses de Rhynch. nympha, qui ont existé simultanément durant le dépôt de notre bande e2.
Ï. Spécimen de forme large et épaisse, offrant 4 plis au bourrelet.
3 vues: b—e—d.
f. fragment du test grossi pour montrer ses ornements. I1 est pris dans le sinus.
Spécimen ayant 4 plis principaux au bourrelet et 1 pli secondaire de chaque côté. Sa forme est relativement déprimée.
5 vues: a—b—ce—d—e.
f. fragment du test grossi avec ses ornements. pris dans le sinus.
Il est
XIE. Spécimen ayant 4 plis principaux au bourrelet et-
1 pli secondaire de chaque côté. Sa forme élevée contraste avec celle du spécimen précédent.
5 vues: a—b—e—d—e.
f. fragment du test grossi avec ses ornements. Il est pris dans le sinus.
VI. Autre spécimen ayant 6 plis au bourrelet. Forme
large et élevée. Les plis latéraux sont trop réduits. 5 vucs: a—b—c—d—e.
VII. Autre spécinen ayant 6 plis au bourrelet. large et dépriméc.
5 vues: 4—hb—«\
Forme
VIEIL. Spécimen montrant 6 plis principaux et 2 secondaires au bourrelet.
5 vues: a—b—e—d- €.
plis
d — coquille vue par le front.
@ — coquille vue par les crochets.
F — test grossi.
Fig. à Etage IX. 1. Spécimen montrant 7 plis au bourrelet. Forme peu élevée.
3 vues: a—b—e.
2. Autre spécimen montrant aussi 7 plis au bourrelet. Forme élevée. = ie :
2 vues: €—d.
Le contraste entre ces 2 formes est plus prononcé : dans la nature. LE :
X. Spécimen montrant 8 plis égaux au bourrelet. Forme - peu élevée. 3
1 vue: € de grandeur naturelle.
4 vues: A—B-—C-D grossies.
Sources et licence
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